AD-A258  589 


USAFET  AC/DS—92/275 


REVIEW  MID  APPROVAL  STAIBglfT 


USAFETAC/DS-92/275,  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  FOR 
moo  AAF\KILLEBN  TX,  MARCH  1992,  HAS  beer  reviewed  and  is  approved 
FOR  PUBLIC  RELEASE.  THERE  IS  HO  OBJECTION  TO  UNLIMITED  DISTRIBUTION 
OF  THIS  DOCUMENT  TO  THE  PUBLIC  AT  LARGE,  OR  BY  THE  DEFBNSB  TECHNICAL 
INFORMATION  CENTER  (OTIC)  TO  THE  RATIONAL  TECHNICAL  INFORMATION  SERVICE 
(NTIS). 


S!GKSn 


JOSEPH  L.  BOTTB 

CHIEF,  CLIMATIC  APPLICATIONS,  OL-A 


PROGRAM  MANAGER 


2  9  SEP  1992. 


JW2C  QUAUii  Z 


II 


Ao«a*sl«i  lo r 

NT  JS  at 4*1 
V*l\!  fAR  □ 

Ui.v-.~.ao  ;n#»i  O 

,  J:^.t  if  .Nativn _ 


'  Dis;  r 

!  b-*l  i  en/ 

Av*  1 

L-ir, ility  Codes 

Avail  and/or 

i  ,o  t. 

Spec 

tal 

fr\-\ 

i 

*** 

-•*4 

USAFETAC/DS— 92/275  -  Page  2 


REPORT  DOCUMENTATION  PACT 


2.  REPORT  DATES  MARCH  1992 

3.  REPORT  TYPE  AND  DATES  COVERED:  DATA  SUFMARY,  NOVEMBER  1960  TO  SEPTEMBER  1991 

4.  TITLE  AND  SUBTITLE:  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS)  FOR  HOOD  AAF,  TEXAS 

7.  PERFORMING  ORGANIZATION  NAME  AND  ADDRESS:  OPERATING  LOCATION  A,  USAFETAC,  FEDERAL  BUILDING, 

ASHEVILLE,  NO  28801-2723 

8.  PERFORMING  ORGANISATION  REPORT  HUMBER:  USAFBTAC/DS-92/275 

9.  SPONSORING/MONITORING  AGENCY  NAME  AND  ADDRESS:  USAF  ENVIORNMENTAL  TECHNICAL  APPLICATIONS  CENTER 
(USAFETAC),  SCOTT  AFB,  IL  62225-5438 

11.  SUPPLEMENTARY  NOTES:  EFFECTIVE  JULY  1  1988,  THIS  PRODUCT  REPLACED  TWO  USAFETAC  DOCUMENTS  FORMERLY 
KNOWN  AS  THE  REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  OBSERVATIONS  (RUSSWO)  AND  THE  LIMITED  SURFACE  OBSERVATIONS 
CLIMATIC  SUtRRY  (LI  SOCS) .  RXI8TING  RUSSWOS  AND  LI  SOCS  WILL  CONTINUE  IN  USE,  BUT  WILL  EVENTUALLY  BE 
BY  A  SOCS. 

12A.  DISmiBUriON/AVAI LABILITY  STATEMENT:  APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE,  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED. 

13.  ABSTRACT:  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS)  PROVIDE  STATISTICAL  CLIMATIC  SUMMARIES  OF 
SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS  TAKEN  AND  RECORDED  AT  SPECIFIED  USAF,  CIVILIAN  AND  FOREIGN  OBSERVING  STATIONS. 
SOURLY  OBSERVATIONS  ARE  SUFMARIZED  FROM  A  10-YEAR  PERIOD  OF  RECORD  (POR) .  -SUFMARY  OF  DAY*  (SOD) 
INFORMATION  IS  SUFMARIZED  FROM  ALL  AVAILABLE  DATA  IB  THE  OL-A,  USAFETAC  CLIMATIC  DATABASE. 

14.  SUBJECT  TERMS:  CLIMATOLOGY,  METEOROLOGICAL  DATA,  ATMOSPHERIC  PHENOMENA,  WEATHER,  SOCS, 

BOOD  AAF,  TEXAS,  CEILING,  CLOUD  DOVER,  SNOW  DEPTH,  HUMIDITY,  PRESSURE,  PRECIPITATION,  SNCW 
TEMPERATURE,  VISIBILITY,  WIND. 


15.  NUMBER  OF  PACKS:  375 

17.  SECURITY  CLASSIFICATION  OF  REPORT:  UNCLASSIFIED 

18.  SECURITY  CLASSIFICATION  OF  THIS  PAGE:  UNCLASSIFIED 

19.  SECURITY  CLASSIFICATION  OF  ABSTRACT:  UNCLASSIFIED 

20.  LIMITATION  OF  ABSTRACT:  UL 


OTIC  STANDARD  FORM  298 


III 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Page  3 


PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACED  WD  OTHER  USAFETAC  PRODUCTS  OF  LOWS  STANDING:  THE  RUSSWO  (REVISED 
UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  HEATHER  OBSERVATIONS)  AMD  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSHOS  AND  LISOCS  ROW  IN  EXISTENCE  HILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
HAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 ’S  AS  THE  'SFCSUM,  *  OR  "SURFACE  SUMURY."  THE 
ORIGINAL  "USSHO,  "  OR  "UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  HEATHER  OBSERVATIONS,"  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSHO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  "RUSSWO"  AND  THE  "LISOCS."  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  "SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES*  OR  "SOCS"  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC 'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMMARIZE  HEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  8UMWRIES  ARB  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IR  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  HEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSHIND  AND  HEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OP  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AM)  AN  EXPLANATION  OP  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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introduction 


STATION  PERIOD  OF  RECORD. 

HOURLY  DATA:  OCT  81  -  SEP  91  (AIRWAYS).  “MOST  OF  THE  HOURLY  DATA  WAS  ON  A  PART  TIME 
BASIS.  REFERENCE  THE  SUMWRY  OF  DAY  PERIODS  OF  RECORDS  BELOW.** 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  APR  61  -  JUH  70,  FEB  90  -  OCT  90,  MAY  91  -  SEP  91  (FULL  TIME). 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  NOV  60  -  MAR  61,  JUL  70  -  JAN  90,  NOV  90  -  APR  91  (PART  TIME). 

HOURS  SUMMARIZED:  0000  LST  THROUGH  2300  LOT. 

DATA  SOURCES.  THESB  SUMMARIES  ARE  COMPILED  FROM  'HOURLY  OBSERVATIONS"  AND/ 

OR  SUMMARY  OF  DAY  DATA,"  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARB  DEFINED  IN  "TERMS  EXPLAINED.' 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLB  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL- 
UNI  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARE  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMI  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  "8UWMARY  OF  DAY*  DATA  RECORDED  IN  COLUMIS  44-73  OF  AWS  FORMS  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTREMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARB  NOT  REFLECTED  IN  THESB  SUMMARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  HUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANT  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACK. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF) :  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  18  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
8 AMPLE  (PERIOD  SUMMARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  8NCW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  "PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY'  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAT  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  "PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.* 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRECIPITATION:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARB  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST) .  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3 -HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS 


PERIODS,  TOE  FIRST  AND  LAST  3-BOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COURTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

AlfH 

ANNUAL 

M 

METER 

BAUD 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

WO. 

NUMBER 

BO 

EQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FR2G 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITATION 

GB 

CREATOR  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SU*«ARY  OF  DAY 

OT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

HG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGfYT 

VSBY 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSIf 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WBAIf 

AWS  FORM  10/10A 

UTC 

♦COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUMMRY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  BACH  PART  IN  TOE  SOCS. 
*  UPC  REPLACED  GHT  OR  1  AUGUST  1988 


NOTH:  OL-A/USAFBTAC  DERIVES  STATION  LATITUDE/ LONGITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  TOE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  TOE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATION  PO. 

Oil  SUMMARY 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

WMO  NMBR 

722570 

FONT  HOOD  AAF/KIXLEEN,  TX 

H  31  09 

W  97  43 

930 

HLR 

72257 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


of 

Loc 


GEOGRAPHICAL  LOCATION  S  NAME 


Type 

of 

Station 

At  This 

Location 

From 

To 

AAF 

Dec  60 

Apr  61 

Same 

Apr  61 

Apr  65 

Same 

Apr  65 

Jul  70 

Same 

Aug  70 

Jul  80 

Same 

Aug  80 

Dec  84 

Same 

Jan  85 

Jan  88 

LATITUDE 


LONGITUDE 


Elev  Above  MSL 


FLD  (FT)  HARD  (FT) 


OBS 

PER 

DAY 


Fort  Rood  AAF,  Killeen  TX 


N  31  08 
Sane 
Sane 
Same 


N  31  09 


W  97  43 

Sane 

Same 

Same 

Same 


933 

None 

16 

Same 

917 

24 

923 

Same 

24 

Same 

Same 

17 

926 

Same 

17 

930 

Same 

24 

Nebr 

of 

Loc 


Data  of 
Change 


SURFACE  WIND  EQUIPMENT 

INFORMATION 

1 

LOCATION 

1  TYPE  OF 

TYPE  OF 

BT  ABOVE  1 

|  TRANSMITTER 

RECORDER 

GROUND  ] 

REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 


1 

2 

3 

4 

5 


Mar  61 
Jul  63 
Apr  65 
Sep  83 
Jan  88 


Atop  alert  bldg  200 'W  of  rvy 
500’Nctrln,250’N  apch  end 
1360*down,500’L  ctr  my  33 
1660 'dawn, 500 *L  ctr  rvy  33 

Same 


AN/GMQ-11 


AN/GMQ-20 

Bane 


RO-2 

Same 

Sane 

Same 

Same 


35  ft 
13  ft 
18  ft 
Same 
16  ft 
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PP  PP 

PP  PP 
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AAAAAA 

RRRRRRRR 

TJTTTTTTTT 

AAAAAA 

AAAAAAAA 

RRRRRRRRR 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

RR 

RR 

IT 

AA 

AA 

AA 

AA 

RR 

RR 

rr 

AA 

AA 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

IT 

AA 

AA 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRRR 

TT 

AAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TT 

AAAAAAAAAA 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

AA 

AA 

RR 

RR 

IT 

AA 

AA 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUM-  ARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHEROMBHA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
HORN  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKB  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  CR  COMBINATIONS  OF  THB  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAT:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION"  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAR  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THB  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAI  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY . 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ORLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  Z 
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SPECIFIED  PHENOMENA — PERCEPT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP) . 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION .  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  ll  REPORTING  PRACTICES  HAVB  CHANGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  10/10A)  AND  TRANSMIT  LONGLINB  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDBR.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  RAZB,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  ‘.O'  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAR  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  RAM E: 

LOT  TO  UTCs  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  OCT 

JAN 

81  -  SEP  91 

HOURS 

(LOT) 

TSTKS 

LIQUID 

PRKCIP 

FREE* 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRKCIP 

,00 

SMOKB 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.9 

8.0 

i.i 

.5 

9.6 

13.8 

.2 

23.6 

436 

03-05 

1-6 

10.1 

.7 

.7 

.2 

11.7 

15.4 

27.1 

435 

06-08 

.7 

12.1 

.9 

1.0 

14.0 

21.6 

.1 

35.7 

680 

09-11 

.6 

11.2 

.5 

.9 

12.6 

22.3 

2.5 

37.4 

645 

12-14 

.5 

9.6 

1.6 

11.2 

12.9 

.8 

24.8 

645 

15-17 

.2 

7.9 

.2 

.9 

9.0 

9.7 

.3 

19.0 

648 

18-20 

.2 

8.0 

.6 

.6 

9.3 

8.8 

1.1 

.5 

.2 

19.8 

646 

21-23 

-3 

8.7 

.7 

1.4 

10.8 

11.7 

1.0 

.3 

.2 

24.1 

573 

ALL 

HOURS 

.6 

9.5 

.6 

1.0 

.0 

11.1 

14.6 

.8 

.1 

.0 

26.6 

4708 

MONTH:  FEB 


00-02 

12.9 

.2 

.2 

13.3 

18.2 

31.5 

451 

03-05 

.9 

15.6 

.7 

.2 

16.5 

21.2 

.2 

37.9 

448 

06-08 

1.1 

12.2 

.9 

.2 

13.3 

23  5 

.2 

37.0 

654 

09-11 

1.0 

10.8 

.5 

.3 

11.6 

24.8 

.7 

37.0 

613 

12-14 

.5 

9.4 

.3 

1.5 

11.2 

14.0 

.3 

25.6 

614 

15-17 

.3 

9.0 

.8 

9.8 

11.9 

.3 

22.1 

611 

18-20 

.2 

8.8 

.8 

9.6 

13.1 

.7 

.2 

23.5 

612 

21-23 

.5 

10.5 

.5 

11.0 

12.6 

.2 

23.8 

555 

ALL 

SOURS 

.6 

10.9 

.3 

.6 

.0 

11.9 

17.4 

.3 

.0 

29.6 

4558 

A  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  +  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

(LST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OP 

OBS 

00-02 

1.0 

8.6 

6.6 

9.6 

.2 

18.4 

490 

03-05 

1.0 

11.0 

11.0 

12.7 

.2 

23.9 

489 

06-08 

1.6 

11.2 

.1 

11.3 

22.1 

.7 

.4 

34.5 

733 

09-11 

1.7 

10.2 

.3  .1 

10.6 

18.0 

.3 

.4 

29.4 

688 

12-14 

.9 

6.9 

6.9 

7.1 

.3 

.4 

14.7 

686 

15-17 

.4 

6.0 

6.0 

5.7 

.7 

.7 

13.1 

685 

18-20 

.4 

6.0 

6.0 

7.0 

.9 

.4 

14.3 

687 

21-23 

1.0 

5.8 

5.8 

7.0 

.6 

.3 

13.8 

616 

ALL 

HOURS 

1.0 

8.1 

.1  .0 

8.2 

11.3 

.5 

.4 

20.4 

5074 

MONTH: 

APR 

00-1 

.8 

4.4 

4.4 

8.4 

.2 

13.0 

478 

03-05 

1.2 

7.2 

7.2 

12.3 

19.4 

489 

06-08 

1.1 

8.0 

8.0 

24.3 

.6 

32.9 

696 

09-11 

1.6 

8.5 

8.5 

13.6 

2.5 

.3 

25.0 

667 

12-14 

.9 

4.6 

4.6 

6.4 

1.3 

.1 

12.6 

668 

15-17 

1.5 

3.7 

3.7 

2.5 

.9 

.1 

7.3 

668 

18—20 

1.5 

4.2 

4.2 

3.3 

1.8 

9.3 

669 

21-23 

2.0 

4.1 

4.1 

5.1 

.8 

.2 

10.3 

604 

ALL 

HOURS 

1.4 

5.6 

5.6 

9.6 

1.1 

.1 

16.4 

4939 

A  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NlffSER: 

722570 

STATION  NAME: 

LST  TO  IfPC:  ♦ 

BOOD  AAF/KILLBEN  TX 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 

MAY 

:  OCT  81 

-  SBP  91 

HOURS 

(L»T) 

farms 

LIQUID 

PKBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 
£  /OR 
SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

4.2 

6.4 

6.4 

6.6 

1.4 

14.5 

498 

03-05 

4.8 

8.1 

8.1 

11.2 

1.6 

20.9 

579 

06-08 

3.4 

10.2 

10.2 

29.5 

2.8 

42.5 

715 

09-11 

1.6 

6.2 

6.2 

11.6 

3.3 

21.1 

698 

12-14 

2.9 

5.9 

5.9 

3.6 

2.9 

12.4 

695 

15-17 

2.0 

4.7 

4.7 

2.6 

1.9 

9.2 

698 

18-20 

3.0 

5.2 

5.2 

3.6 

.6 

9.3 

698 

21-23 

2.5 

4.1 

4.1 

3.9 

1.1 

9.0 

565 

ALL 

HOURS 

3.0 

6.4 

6.4 

9.3 

2.0 

17.7 

5146 

MONTH: 

JUN 

00-02 

1.6 

6.7 

6.7 

2.7 

.4 

9.8 

489 

03-05 

2.8 

6.8 

6.8 

5.9 

.5 

13.3 

573 

06-08 

2.8 

7.0 

7.0 

12.5 

3.1 

22.6 

711 

09-11 

1.0 

4.8 

4.8 

2.9 

2.3 

10.0 

691 

12-14 

1.0 

3.5 

3.5 

.9 

1.2 

5.5 

692 

15-17 

3.0 

4.7 

4.7 

.7 

1.3 

6.8 

696 

18-20 

2.2 

4.3 

4.3 

.9 

.6 

5.8 

695 

21-23 

3.9 

5.0 

5.0 

.7 

.7 

6.4 

559 

ALL 

HOURS 

2.3 

5.3 

5.3 

3.5 

1.3 

10.1 

5106 

A  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  BOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8IKTIQH  HUMBER: 

722570 

STATION  NAME: 
LOT  TO  UTC:  ♦ 

BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

6 

PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81 

NORTH:  JUL 

-  SEP  91 

HOURS 

(LST) 

isms 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEH 

PRECIP 

BAIL  ALL 

PRECIP 

FOQ 

SNORE 

S/OR 

HAZE 

BLOVING  DUST 
SNOW  S/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 
OBS 

00-02 

.4 

1.4 

1.4 

.7 

2.2 

555 

03-05 

.3 

1.5 

1.5 

3.7 

.3 

5.5 

614 

06-08 

1.3 

3.1 

3.1 

12.3 

1.8 

17.3 

707 

09-11 

.3 

2.0 

2.0 

2.6 

2.5 

7.1 

686 

12-14 

.7 

3.8 

3.8 

.9 

1.3 

6.0 

687 

15-17 

2.8 

3.9 

3.9 

.4 

1.0 

5.4 

687 

18-20 

2.2 

3.0 

3.0 

.6 

1.2 

4.8 

689 

21-23 

.2 

1.3 

1.3 

.3 

.2 

1.8 

607 

ALL 

HOURS 

1.1 

2.6 

2.6 

2.8 

1.1 

6.5 

5232 

MONTH:  AUO 

00-02 

.3 

1.2 

1.2 

1.7 

2.9 

586 

03-05 

.3 

1.7 

1.7 

2.8 

.2 

4.6 

646 

06-08 

.3 

2.6 

2.6 

9.4 

1.8 

13.7 

742 

09-11 

.8 

2.2 

2.2 

1.7 

2.1 

6.0 

716 

12-14 

.6 

2.5 

2.5 

1.7 

4.2 

718 

15-17 

2.8 

3.6 

3.6 

.1 

1.7 

5.5 

715 

18-20 

3.2 

4.3 

4.3 

1.1 

1.3 

6.7 

717 

21-23 

.8 

1.1 

1.1 

1.1 

.2 

2.4 

629 

ALL 

HOURS 

1.2 

2.5 

2.5 

2.3 

1.2 

5.9 

5469 

A  -  2  -  « 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8XAXION  HUMBER: 

722570 

STATION  RAMS: 

LST  TO  ITPC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEHN  TX 

6 

PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81 

MONTH:  SEP 

-  SEP  91 

HOURS 

(LHTJ 

|  TBTM3 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

A/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 

SNOW  A/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.4 

2.5 

2.5 

1.7 

.6 

4.8 

522 

03-05 

.7 

4.0 

4.0 

7.4 

.5 

11.9 

578 

06-08 

.9 

4.0 

4.0 

16.5 

2.0 

22.5 

683 

09-11 

.9 

3.6 

3.6 

5.5 

1.2 

10.2 

674 

12-14 

2.4 

4.2 

4.2 

.6 

4.8 

668 

15-17 

2.7 

5.2 

5.2 

.6 

.6 

6.4 

672 

18-20 

3.3 

4.0 

4.0 

1.2 

.6 

5.8 

667 

21-23 

.9 

4.1 

4.1 

.7 

.5 

5.4 

579 

ALL 

HOURS 

1.6 

4.0 

4.0 

4.4 

.8 

9.2 

5043 

NORTH:  OCT 

00-02 

.6 

5.4 

5.4 

8.8 

.2 

14.4 

480 

03-05 

1.5 

9.1 

9.1 

12.2 

21.3 

550 

06-08 

1.2 

10.2 

10.2 

23.4 

.7 

34.4 

684 

09-11 

.8 

8.3 

8.3 

12.6 

2.1 

23.0 

661 

12-14 

.8 

7.5 

7.5 

5.9 

2.1 

15.5 

664 

15-17 

.5 

6.7 

6.7 

4.3 

.9 

11.9 

658 

18-20 

1.2 

7.1 

7.1 

6.1 

13.2 

661 

21-23 

-7 

5.7 

5.7 

5.5 

.6 

11.7 

545 

ALL 

HOURS 

.9 

7.6 

7.6 

10.0 

.9 

18.5 

4903 

A  -  2  -  5 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  HAKE: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/ KILLEEN  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORDS  OCT  81 

MONTH:  NOV 

-  SEP  91 

HOURS 

(MT) 

ISTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

8/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 

SNOW  fi/OR 

SAND 

ALL 

OUST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.3 

11.4 

.3 

11.7 

8.8 

20.5 

376 

03-05 

.5 

11.2 

11.2 

15.7 

26.9 

375 

06-08 

1.0 

8.7 

.2 

8.9 

23.6 

1.2 

33.7 

597 

09-11 

.5 

7.1 

.2 

7.3 

13.3 

1.2 

21.8 

564 

12-14 

.4 

4.1 

4.1 

3.5 

.4 

8.0 

564 

15-17 

.7 

6.3 

6.3 

3.7 

.4 

10.4 

567 

18-20 

i.i 

5.7 

.2 

5.9 

5.0 

10.9 

562 

21-23 

.6 

5.0 

.4 

5.3 

4.4 

9.7 

505 

ALL 

HOURS 

.8 

7.1 

.1 

.0 

7.3 

9.7 

.4 

17.4 

4110 

MONTH:  DEC 

00-02 

.9 

10.8 

.3 

.9 

12.0 

16.6 

28.6 

325 

03-05 

11.1 

.3 

11.4 

18.2 

29.6 

324 

06-08 

.7 

12.4 

1.3 

.5 

14.2 

22.7 

.5 

37.5 

550 

09-11 

.5 

10.3 

1.4 

.7 

12.4 

19.0 

1.8 

.5 

33.7 

563 

12-14 

10.0 

.9 

.4 

11.3 

12.7 

.4 

24.3 

560 

15-17 

.4 

8.9 

i.i 

10.0 

11.2 

.4 

21.5 

562 

18-20 

.9 

10.8 

.2 

1.1 

12.1 

11.9 

.2 

24.1 

555 

21-23 

.6 

10.1 

.4 

.4 

10.9 

14.1 

25.1 

495 

ALL 

HOURS 

.5 

10.5 

.6 

.7 

11.8 

15.6 

.5 

.1 

28.0 

3934 

A  -  2  -  6 
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operating  location  percentage  frequency  op  various  atmospheric  phenomena 

USAPRAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBM  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  6 

BOURS: 

ALL 

MONTH  | 

|  TSTK5 

LIQUID 

PRBCIP 

FREE! 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

BAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAN 

.6 

9.5 

.6 

1.0 

.0 

n.i 

14.6 

.8 

.1 

.0 

26.6 

4708 

FEB 

.6 

10.9 

.3 

.6 

.0 

11.9 

17.4 

.3 

.0 

29.6 

4558 

MAR 

1.0 

8.1 

.1 

.0 

8.2 

11.3 

.5 

.4 

20.4 

5074 

APR 

1.4 

5.6 

5.6 

9.6 

1.1 

.1 

16.4 

4939 

MAY 

3.0 

6.4 

6.4 

9.3 

2.0 

17.7 

5146 

JUIV 

2.3 

5.3 

5.3 

3.5 

1.3 

10.1 

5106 

JUL 

1.1 

2.6 

2.6 

2.8 

1.1 

6.5 

5232 

aub 

1.2 

2.5 

2.5 

2.3 

1.2 

5.9 

5469 

SEP 

1.6 

4.0 

4.0 

4.4 

.8 

9.2 

5043 

OCT 

.9 

7.6 

7.6 

10.0 

.9 

18.5 

4903 

NOV 

.8 

7.1 

.1 

.0 

7.3 

9.7 

.4 

17.4 

4110 

DSC 

.5 

10.5 

.6 

.7 

11.8 

15.6 

.5 

.i 

28.0 

3934 

ANNUAL 

1.3 

6.5 

.1 

.2 

.0 

6.8 

8.9 

.9 

.0 

.1 

16.7 

58222 

A  -  2  -  7 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6102-8412,8709-9109 

LST  TO  UTC:  *06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTH 

TSTH8 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

BAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

6/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

6/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JM 

4.2 

35.4 

4.2 

2.9 

.1 

36.1 

39.6 

6.3 

.3 

48.5 

693 

FEB 

5.1 

34.0 

2.2 

4.0 

.3 

34.8 

35.4 

6.2 

.3 

46.2 

647 

MUt 

10.6 

33.6 

1.2 

1.4 

34.0 

35.4 

9.6 

44.7 

738 

APR 

14.9 

37.3 

1.1 

37.3 

38.9 

13.6 

.i 

51.5 

723 

HAY 

19.9 

40.3 

1.8 

40.3 

44.5 

15.6 

60.5 

735 

JUN 

17.2 

29.8 

.4 

29.8 

22.9 

9.0 

43.4 

725 

JUL 

12.4 

21.9 

.1 

21.9 

14.3 

6.8 

29.6 

693 

AUG 

15.0 

26.9 

.4 

26.9 

16.4 

9.8 

38.0 

713 

SEP 

14.1 

31.6 

31.6 

30.4 

16.4 

49.7 

690 

OCT 

7.2 

25.8 

.1 

.3 

25.8 

30.4 

7.0 

40.6 

685 

NOV 

4.2 

28.4 

.2 

1.1 

.2 

28.7 

33.2 

8.0 

43.7 

638 

DEC 

2.8 

32.5 

2.2 

1.6 

.3 

32.9 

34.1 

7.1 

43.4 

633 

ANNUAL 

10.9 

31.5 

.7 

.9 

.6 

31.7 

31.3 

9.7 

.0 

.0 

45.1 

8313 

A  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
onimc,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MUR: 

722570 

STATION 

1ST  TO 

RAMB: 

UTC:  ♦ 

BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP  91 

BOURS 

(LflT) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

.9 

1.0 

.8 

4.2 

1.6 

.4 

.3 

.4 

.6 

1.3 

.9 

03-05 

1.6 

.9 

1.0 

1.2 

4.8 

2.8 

.3 

.3 

.7 

1.5 

.5 

06-08 

.7 

1.1 

1.6 

1.1 

3.4 

2.8 

1.3 

.3 

.9 

1.2 

1.0 

.7 

09-11 

.6 

1.0 

1.7 

1.6 

1.6 

1.0 

.3 

.8 

.9 

.8 

.5 

.5 

12-14 

.5 

.5 

.9 

.9 

2.9 

1.0 

.7 

.6 

2.4 

.8 

.4 

15-17 

.2 

.3 

.4 

1.5 

2.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.7 

.5 

.7 

.4 

18-20 

.2 

.2 

.4 

1.5 

3.0 

2.2 

2.2 

3.2 

3.3 

1.2 

1.1 

.9 

21-23 

.3 

.5 

1.0 

2.0 

2.5 

3.9 

.2 

.8 

.9 

.7 

.6 

.6 

ALL 

BOURS 

.6 

.6 

1.0 

1.4 

3.0 

2.3 

1.1 

1.2 

1.6 

.9 

.8 

.5 

TOTAL  1 
OBS  | 

|  4708 

4558 

5074 

4939 

5146 

5106 

5232 

5469 

5043 

4903 

4110 

3934 

A  -  4  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IVC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


“  1 

i  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

TSfTMS 

7.1 

57.1 

28.6 

3.6 

3.6 

28 

LIQUID 

PRBCIP 

4.2 

56.2 

20.0 

8.5 

11.1 

425 

FREEZING 

PRBCIP 

96.2 

3.8 

26 

FROZEN 

PRBCIP 

4.S 

56.8 

38.6 

44 

POO 

6.8 

48.4 

24.1 

12.1 

8.6 

688 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  MILES 

4.7 

52.5 

22.1 

11.3 

9.4 

575 

TOTAL  DBS 

|  381 

0 

1485 

919 

1067 

855 

0 

4707 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSTK3 

3.7 

14.8 

18.5 

29.6 

33.3 

27 

LIQUID 

PRBCIP 

2.9 

58.7 

21.2 

7.3 

9.9 

477 

FREEZING 

PRBCIP 

73.3 

26.7 

15 

FROZEN 

PRBCIP 

92.6 

7.4 

27 

POG 

5.4 

49.7 

25.6 

9.5 

9.7 

792 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

5.5 

49.4 

24.8 

9.6 

10.8 

711 

TOTAL  OBS  | 

|  418 

0 

1617 

987 

800 

735 

0 

4557 

A  -  5  -  1 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
08AKETAC,  ASHKVI LLK  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  HAMS:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  BI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

rams 

13.5 

32.7 

11.5 

23.1 

19.2 

52 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

3.2 

34.1 

41.4 

13.2 

8.1 

370 

POO 

6.6 

24.0 

49.5 

14.3 

5.6 

574 

POO  WITH  VIS 
OK  1/2  MILES 

6.7 

24.5 

48.1 

14.9 

5.8 

551 

TOTAL  CBS 

!  302 

0 

1166 

1623 

1166 

817 

0  5074 

MONTH:  APR 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

32.8 

37.3 

19.4 

9.0 

67 

LIQUID 

PRECIP 

30.3 

51.5 

14.3 

3.0 

231 

FREEZING 

PRECIP 

■ 

naan 

PRECIP 

FOG 

18.8 

53.3 

22.4 

2.1 

473 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

3.3 

19.4 

52.3 

23.0 

2.0 

453 

TOTAL  OBS  | 

|  237 

0 

1096 

1834 

1188 

583 

0 

4938 

A  -  5  -  2 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME :  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

THINS 

2.6 

21.6 

47.1 

9.8 

19.0 

153 

LIQUID 

PRECIS 

1.9 

25.2 

60.3 

6.1 

6.5 

214 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

7.3 

16.2 

60.9 

13.1 

2.5 

481 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  HI LBS 

6.1 

16.3 

61.7 

13.3 

2.5 

473 

TOTAL  OBS  | 

1  252 

0 

971 

2502 

1084 

336 

0 

5145 

MONTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

2.6 

32.8 

33.6 

12.1 

19.0 

116 

LIQUID 

PRECIP 

1.1 

34.3 

46.4 

12.2 

6.1 

181 

FREES  IRQ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

4.0 

29.0 

50.6 

11.9 

4.5 

176 

FOG  WITH  VIS 
CE  1/2  MILES 

4.0 

29.0 

50.6 

11.9 

4.5 

176 

TOTAL  OBS 

|  362 

0 

822 

2306 

1403 

211 

0 

5104 

A  -  5  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  AIMER:  722570  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLBBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  8.  -  SEP  91 


LST  TO  UTCs 

♦  6 

MONTH:  JUL 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA  1 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

rams 

1.8 

34.5 

29-1 

25.5 

9.1 

55 

LIQUID 

FRBCIP 

3.0 

13.9 

54.5 

21.8 

6.9 

101 

FREEZING 

FRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

POO 

15.6 

9.5 

50.3 

19.7 

4.8 

147 

FOG  WITH  VIS 
CE  1/2  NILES 

15.6 

9.5 

50.3 

19.7 

4.8 

147 

TOTAL  OHS  i 

|  410 

0 

492 

2159 

1976 

192 

0 

5229 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

rams 

3.1 

28.1 

34.4 

20.3 

14.1 

64 

LIQUID 

PRECIP 

3.6 

39.0 

22.9 

18.1 

16.2 

105 

FREEZING 

FRBCIP 

FROZEN 

FRBCIP 

POO 

15.9 

34.9 

26.2 

13.5 

9.5 

126 

FOG  WITH  VIS 
<38  1/2  MILES 

15.9 

34.9 

26.2 

13.5 

9.5 

126 

TOTAL  CBS  | 

1  «7 

0 

684 

2183 

1978 

187 

0 

5469 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEN  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH:  SEP 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTHS 

2.5 

10.4 

38.0 

17.7 

11.4 

79 

LIQUID 

PRECIP 

4.0 

54.4 

21.5 

12.8 

7.4 

149 

FREEZING 

PRECIP 

FBDXKH 

PRECIP 

FOG 

17.1 

31.1 

35.6 

12.2 

4.1 

222 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILKS 

17.0 

31.2 

35.8 

11.9 

4.1 

218 

TOTAL  OBS  | 

|  502 

0 

1206 

1883 

1176 

276 

0 

5043 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSTHS 

2.3 

43.2 

18.2 

11.4 

25.0 

44 

LIQUID 

PRECIP 

1.8 

57.1 

30.7 

6.0 

4.5 

336 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

11.1 

36.1 

41.2 

7.4 

4.3 

488 

FOG  WITH  VI8 
OB  1/2  MILES 

10.9 

34.4 

44.6 

5.8 

4.4 

433 

TOTAL  OBS  | 

|  488 

0 

1301 

1715 

1072 

325 

0 

4901 

A  -  5  -  5 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTCs 

♦  6 

MONTH:  NOV 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

TOTHS 

51.6 

16.1 

9.7 

22.6 

31 

LIQUID 

FRBCIP 

5.2 

33.3 

26.2 

9.7 

25.5 

267 

FREEZING 

PRECIP 

100.0 

5 

FROZEN 

PRECIP 

100.0 

1 

FOG 

12.4 

25.9 

36.8 

17.3 

7.6 

394 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILKS 

10.1 

27.6 

34.7 

19.0 

8.6 

337 

TOTAL  OBS 

1  367 

0 

1071 

1080 

995 

596 

0 

4109 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

5.0 

50.0 

5.0 

5.0 

35.0 

20 

LIQUID 

PRECIP 

7.2 

56.7 

24.6 

3.2 

8.2 

402 

FREBZINQ 

PRECIP 

8.3 

91.7 

24 

FROZEN 

PRECIP 

68.2 

31.8 

22 

POO 

9.9 

42.6 

33.0 

7.3 

7.2 

615 

POO  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

8.7 

47.0 

29.2 

7.7 

7.5 

496 

TOTAL  CMS  | 

|  386 

0 

1348 

826 

665 

707 

0 

3932 

A  -  5  -  S 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTHS:  ALL 

PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

HO  OF  OBS 

TOTHS 

3.4 

32.1 

32.2 

15.4 

17.0 

736 

LIQUID 

PKBCIP 

3.5 

45.3 

32.4 

9.4 

9.4 

3258 

FREEZING 

PKBCIP 

2.9 

90.0 

1.4 

5.7 

70 

FBOZKH 

PKBCIP 

2.1 

70.2 

27.7 

94 

roc 

8.3 

33.8 

39.1 

12.6 

6.2 

5176 

POO  WITH  VIS 
CB  1/2  MILES 

7.6 

34.2 

38.9 

12.8 

6.5 

4696 

TOTAL  OHS  | 

|  4542 

0 

13259 

20017 

14570 

5820 

0  58208 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPITATION,  SNOWFALL,  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUMMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OP  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OP  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AH  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  *.0*  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEANT  AMOUNTS,  MEM,  MEDIM,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  M  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  M  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S)  WITH  ORB 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE:  LEANT  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS/YBARS  ONLY.  -.00-  HEMS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  *.0"  MIEMS  HO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHCW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  BACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUM1BER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  MID  YEAR.  M  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ARE  AVAILABLE.  M  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MOSSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  *.00*  MIEMS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
'.O'  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  ‘0*  MEMS  NO  SNOW  DEPTH  FDR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OP  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SHOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SINAI- YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN!  69  CP  AWS  FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IB  COLUMN  69  OTHER  THAN  '.0*  OR  'TRACE*  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SIMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 
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WOTB  1.  IF  IBB  MINIMUM  AMOUNT  RECORDED  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  WORD  "TRACE*  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 

ROTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARB  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORB  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMMARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUMMARY  OF  DAY 
INCLUDED  HAIL. 

NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS: 


AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 


TBROUCH  1945: 

0800  LST 

THROUGH  JUN  1952: 

0030 

GOT 

JAN  1946  TO  MAY  1957: 

1230  LST 

JUN  1952  TO  MAY  1957 : 

1230 

GOT 

JUN  1957  TO  PRESENT: 

1200  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT: 

1200 

GOT 

NOTE  7.  24-HOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-HOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  2 4 -HOUR  "MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT"  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
HAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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operatim  location  percentage  frequenct  of  occurrence  cf  precipitation  in  inches 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  SUM4ART  OF  DAT  DATA 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OP  RECORD:  6102-8412,8709-9109 


LST  TO 

UTC:  *06 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JM 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

59.5 

62.6 

60.3 

58.1 

55.8 

67.0 

76.3 

70.0 

64.3 

70.8 

67.4 

62.5 

64.6 

TRACE 

14.6 

12.9 

12.9 

16.6 

14.8 

11.0 

7.5 

11.5 

10.5 

9.1 

10.4 

14.0 

12.1 

.01 

3.6 

2.1 

2.9 

3.2 

2.8 

1.8 

2.2 

1.1 

2.0 

1.7 

2.1 

3.1 

2.4 

.02-. 05 

7.0 

4.4 

8.4 

6.3 

5.5 

3.2 

2.9 

3.6 

3.4 

4.0 

3.4 

7.2 

4.9 

.06-. 10 

2.6 

3.3 

3.2 

2.1 

2.4 

1.5 

1.7 

1.1 

3.4 

2.6 

3.4 

2.2 

2.4 

.11-. 25 

5.2 

5.3 

3.2 

3.9 

4.2 

3.6 

2.9 

3.5 

5.0 

2.4 

3.1 

3.9 

3.0 

.26-. 50 

3.6 

3.9 

3.5 

2.7 

5.0 

4.1 

2.2 

4.3 

4.1 

2.6 

4.4 

3.4 

3.6 

.51-1.00 

2.2 

3.6 

3.6 

4.2 

4.6 

4.5 

1.8 

2.5 

4.0 

2.4 

3.1 

2.5 

3.3 

1.01-2.50 

1.6 

1.7 

2.1 

2.5 

4.3 

2.7 

2.0 

2.4 

2.7 

3.6 

2.6 

1.2 

2.5 

2.51-5.00 

.3 

.1 

.6 

.6 

.4 

.7 

.9 

.2 

.3 

5.01-10.00 

.1 

.1 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DATS  WITH 

MBAS  AMR 

25.9 

24.5 

26.8 

25.3 

29.4 

22.0 

16.2 

18.5 

25.2 

20.1 

22.2 

23.5 

23.3 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

686 

666 

723 

712 

722 

715 

716 

723 

706 

702 

654 

642 

8367 
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OPERATIN8  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  A8HXVILLI  DC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IH  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAIC:  HOOD  AAP/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6102-8412,8709-9109 


LST  TO  UTC: 

406 

MOUTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

5.30 

2.12* 

.21 

1.25 

4.45 

4.18 

1.37 

6.72 

1.38 

3.92 

1.20 

32.10* 

62 

.61 

1.51 

1.22 

4.42 

3.57 

6.32 

.02 

.45 

2.36 

5.21 

1.91 

1.46 

29.06 

63 

.32 

.98 

.72 

2.61 

.98 

1.43 

.13 

.74 

1.27 

3.29 

2.95 

2.41 

17.83 

64 

2.56 

1.16 

2.01 

1.61 

2.20 

2.63 

.03 

1.87 

7.43 

2.04 

2.33 

1.24 

27.11 

65 

2.56 

4.28 

2.56 

2.01 

13.90 

4.08 

1.66 

1.99 

3.43 

2.88 

3.72 

3.21 

46.28 

66 

1.35 

2.83 

.99 

5.27 

1.21 

.86 

.07 

4.24 

5.71 

.23 

.14 

.38 

23.28 

67 

.36 

.51 

1.16 

3.20 

3.50 

.05 

.07 

2.28 

3.60 

3.73 

3.82 

2.27 

24.55 

68 

8.61 

2.32 

4.34 

2.78 

6.30 

2.86 

4.36 

1.06 

4.78 

.52 

4.60 

.14 

42.67 

69 

.61 

2.73 

3.32 

7.06 

1.82 

.61 

.29 

6.94 

1.98 

4.41 

1.70 

3.17 

34.64 

70 

1.35 

4.51 

3.99 

1.08 

5.90 

2.88 

.14* 

.55* 

3.77* 

.53* 

.04* 

.33* 

25.07* 

71 

TRACE* 

.90* 

.34* 

2.06* 

2.07* 

1.21* 

5.12* 

1.37* 

1.28* 

4.56* 

1.28* 

2.30* 

22.49* 

72 

2.35* 

.33* 

.28* 

.70* 

4.74* 

4.12* 

3.30* 

2.87* 

1.13* 

4.05* 

3.04* 

1.57* 

28.48* 

73 

4.47* 

3.06* 

2.44* 

3.31* 

1.81* 

3.18* 

8.44* 

.74* 

4.16* 

5.56* 

.15* 

.55* 

37.87* 

74 

2.33* 

.77* 

.91* 

1.10* 

3.23* 

1.07* 

2.27* 

13.30* 

5.55* 

6.11* 

1.93* 

1.48* 

40.05* 

75 

1.43* 

3.85* 

1.06* 

1.31* 

7.67* 

3.13* 

1.77* 

2.30* 

1.77* 

3.57* 

.74* 

1.62* 

30.22* 

76 

TRACE* 

.26* 

3.00* 

4.79* 

5.28* 

4.94* 

5.56* 

.87* 

4.27* 

5.45* 

.86* 

3.63* 

38.91* 

77 

1.48* 

1.80* 

2.73* 

6.94* 

1.66* 

.50* 

TRACE* 

.60* 

.59* 

.32* 

1.44* 

.31* 

18.37* 

76 

.89* 

1.59* 

.93* 

.76* 

2.48* 

1.11* 

.84* 

2.21* 

2.60* 

1.46* 

4.05* 

.11* 

19.03* 

79 

1.51* 

2.48* 

3.14* 

.96* 

8.85* 

3.20* 

2.30* 

2.83* 

1.39* 

1.54* 

.62* 

2.23* 

31.05* 

80 

1.16* 

1.55* 

1.67* 

2.36* 

5.18* 

1.78* 

.18* 

TRACE* 

3.54* 

.37* 

2.95* 

.84* 

21.58* 

81 

.70* 

1.79* 

2.45* 

2.62* 

3.96* 

5.19* 

1.41* 

3.12* 

2.43* 

4.41* 

.94* 

.71* 

29.73* 

82 

.50* 

1.10* 

1.79* 

2.68* 

3.97* 

2.71* 

1.02* 

.08* 

.43* 

.66* 

3.52* 

.97* 

19.43* 

83 

1.12* 

3.42* 

3.44* 

.21* 

7.26* 

1.32* 

1.32* 

3.74* 

.69* 

.78* 

1.60* 

.51* 

25.41* 

84 

1.20* 

.17* 

2.96* 

.06* 

1.35* 

3.56* 

1.67* 

.04* 

2.35* 

10.07* 

3.36* 

1.62* 

28.41* 

87 

1.85* 

.30* 

2.83* 

3.53* 

8.51* 

88 

.46 

.55 

3.00* 

1.03* 

1.91* 

5.56* 

.98 

1.33* 

.93* 

1.51 

.01* 

.51* 

17.78* 

89 

3.80* 

2.85 

2.14* 

.45* 

3.15* 

5.15* 

.55 

3.66* 

.09 

1.57 

.40* 

.22* 

24.03* 

90 

1.33 

2.34 

3.80 

5.45 

5.78 

.39 

2.37 

.20 

4.75 

4.94 

3.04* 

.95* 

35.34* 

91 

3.44 

1.11 

.89 

2.63 

4.88 

5.00 

2.22 

1.82 

5.05 

27.04* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IH  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

LOT  TO  VPC:  *06 


PERI 00  OP  RECORD:  6102-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


OCT 


NOV 


DEC 


ANNUAL 


unsr 

.32 

.51 

.72 

.21 

.98 

.05 

.02 

.20 

.09 

.23 

.14 

.14 

17.83 

GREATEST 

8.61 

5.30 

4.34 

7.06 

13.90 

6.32 

8.44 

13.30 

7.43 

10.07 

4.60 

3.63 

46.28 

•VAR 

1.96 

2.35 

2.27 

3.19 

4.27 

2.63 

1.30 

2.09 

3.93 

2.64 

2.79 

1.72 

30.68 

•CD  IAN 

1.34 

2.33 

2.01 

2.71 

3.54 

2.75 

.55 

1.82 

4.18 

2.46 

2.95 

1.46 

28.09 

SD 

2.324 

1.516 

1.383 

1.999 

3.604 

2.025 

1.558 

1.949 

2.222 

1.689 

1.401 

1.116 

9.824 

TOTAL  OBS 

■a 

666 

723 

712 

722 

715 

716 

723 

706 

702 

654 

642 

8367 

THE  GREATEST  VALUE  OP  13.90  OCCURRED  ON  05/65 


NOTE:  ♦THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  905  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  2  -  2B 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTRBIE  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIC*  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEH  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6102-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JJUV 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUlt 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

2.53 

1.25* 

.10 

.86 

1.02 

1.28 

.95 

4.76 

.94 

1.50 

.25 

4.76* 

62 

.22 

.78 

1.07 

1.71 

2.50 

1.47 

.02 

.28 

1.02 

2.76 

.69 

.49 

2.76 

63 

.15 

.67 

.66 

1.00 

.36 

.75 

.12 

.40 

.81 

3.07 

.85 

1.54 

3.07 

64 

1.38 

.36 

.82 

.67 

1.49 

1.41 

.02 

1.13 

4.28 

1.97 

.98 

1.07 

4.28 

65 

1.96 

1.20 

1.53 

.94 

8.92 

3.44 

1.55 

1.03 

1.79 

1.24 

2.64 

1.35 

8.92 

66 

.37 

.98 

.93 

1.36 

.42 

.54 

.05 

2.40 

1.17 

.21 

.14 

.17 

2.40 

67 

.29 

.44 

.53 

1.39 

2.15 

.05 

.04 

1.64 

2.06 

1.04 

1.78 

.75 

2.15 

66 

2.25 

.70 

2.03 

1.14 

1.66 

.62 

1.53 

1.00 

3.47 

.21 

1.35 

.08 

3.47 

69 

.16 

1.49 

.96 

2.66 

1.06 

.55 

.28 

1.95 

.61 

1.66 

.93 

1.94 

2.66 

70 

.82 

1.41 

1.93 

.76 

1.96 

1.57 

.14* 

.20* 

1.94* 

.30* 

.04* 

.33* 

1.96* 

71 

TRACE* 

.68* 

.24* 

1.32* 

1.11* 

.51* 

1.82* 

.54* 

.67* 

1.37* 

1.05* 

.79* 

1.82* 

72 

.93* 

.17* 

.27* 

.51* 

2.10* 

.97* 

2.86* 

.65* 

.71* 

1.97* 

1.51* 

1.19* 

2.86* 

73 

1.29* 

1.16* 

1.07* 

1.52* 

.98* 

.89* 

4.16* 

.47* 

1.75* 

2.27* 

.07* 

.42* 

4.16* 

74 

.83* 

.76* 

.49* 

.49* 

2.28* 

.66* 

1.86* 

5.65* 

3.17* 

4.74* 

1.35* 

.94* 

5.65* 

75 

.65* 

3.67* 

.69* 

.51* 

1.95* 

1.24* 

.66* 

1.22* 

1.20* 

1.64* 

.66* 

.85* 

3.67* 

76 

TRACE* 

.24* 

1.94* 

1.51* 

2.65* 

2.58* 

2.02* 

.81* 

1.31* 

2.90* 

.80* 

1.96* 

2.90* 

77 

.43* 

.97* 

1.67* 

5.54* 

.53* 

.31* 

TRACE* 

.23* 

.25* 

.19* 

1.10* 

.28* 

5.54* 

78 

.36* 

.53* 

.65* 

.63* 

.84* 

.54* 

.54* 

.81* 

.62* 

1.46* 

2.01* 

.08* 

2.01* 

79 

1.12* 

1.51* 

.69* 

.34* 

2.52* 

1.24* 

1.26* 

.68* 

.89* 

.82* 

.60* 

.85* 

2.52* 

80 

.63* 

1.01* 

1.40* 

1.29* 

1.73* 

1.03* 

.15* 

TRACE* 

1.51* 

.30* 

1.22* 

.76* 

1.73* 

81 

.51* 

.64* 

.91* 

1.85* 

2.30* 

2.95* 

1.13* 

2.44* 

1.81* 

1.58* 

.49* 

.37* 

2.95* 

82 

.29* 

.44* 

.90* 

1.20* 

2.14* 

.97* 

.87* 

.05* 

.23* 

.55* 

1.99* 

.51* 

2.14* 

83 

.49* 

1.41* 

1.84* 

.12* 

3.43* 

1.21* 

.58* 

2.01* 

.29* 

.41* 

.48* 

.26* 

3.43* 

84 

.96* 

.11* 

1.00* 

.06* 

.93* 

2.18* 

1.67* 

.04* 

2.02* 

2.85* 

1.56* 

1.01* 

2.85* 

87 

.70* 

.13* 

1.13* 

2.45* 

2.45* 

88 

.24 

.22 

1.02* 

.62* 

.62* 

3.52* 

.50 

.55* 

.61* 

1.38 

.01* 

.47* 

3.52* 

89 

1.19* 

1.06 

1.69* 

.41* 

1.44* 

2.02* 

.55 

1.30* 

.09 

1.41 

.30* 

.14* 

2.02* 

90 

.40 

.99 

1.84 

1.97 

2.70 

.37 

.66 

.20 

1.68 

2.97 

1.56* 

.53* 

2.97* 

91 

1.13 

.49 

.47 

1.22 

2.11 

2.05 

1.51 

1.25 

2.69 

2.69* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PBRIOD  OF  RECORD:  6102 -8«12, 8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


ANNUAL 


GREATEST 


2.25  3.67  2.03  5.54  8.92  3.52  4.16  5.65  4.76  4.74  2.64  2.45 


8.92 


TOTAL  CBS 


686  666  723  712  722  715  716  723  706  702  654  642 


8367 


THE  GREATEST  VALUE  OF  8.92  OCCURRED  ON  05/16/65 

NOTE:  *THK  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  2  -  3B 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 
FROM  SUH4ARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  8000  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6102-8412,8709-9109 

LST  TO  UTC:  +06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

96.8 

95.3 

98.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

98.3 

99.1 

TRACK 

2.3 

3.3 

i.i 

.6 

1.5 

.7 

.3 

.2 

.2 

.0 

.8 

.i 

.3 

.1 

.1 

.2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.3 

.2 

.0 

6.5-10.4 

.2 

.0 

10.5-15.4 

15. 5-25. 4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DATS  WITH 

MAS  AMTS 

.9 

1.4 

.1 

.5 

.2 

.2 

TOTAL  no.  or 

OBSERVATIONS 

686 

636 

736 

711 

724 

715 

718 

727 

709 

705 

654 

656 

8377 

B  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U8APETAC,  ASHEVILLE  NC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


9TAXI0N  HUMBER:  722570  STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  HOOD  AAF/RILLEEN  TX 
406 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  6102-8412,8709 
ALL  HOURS:  ALL 

-9109 

TEAR 

JNV 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

.2* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2* 

62 

.i 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

63 

TRACE 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

2.5 

64 

4.8 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

9.9 

65 

.0 

2.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.2 

66 

2.0 

8.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

10.2 

67 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

68 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

69 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

a  RACE 

70 

.2 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.2* 

71 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

72 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.0* 

TRACE* 

73 

TRACE* 

2.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

2.0* 

74 

•  0« 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

75 

3.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

3.2* 

76 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.8* 

.0* 

.8* 

77 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

78 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

79 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

80 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.6* 

.0* 

1.6* 

81 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

82 

5.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

5.0* 

83 

TRACK* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

84 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

87 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

88 

.0* 

1.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.L  * 

.0 

.0* 

.0* 

1.0* 

89 

.0* 

TRACE 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

91 

TRACE 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

B  -  3  -  2A 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  (1C 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  6102-0412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


ANNUAL 


LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

GREATEST 

S.O 

8.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1.5 

10.2 

HEAR 

.6 

1.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.2 

3.2 

MEDIAN 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.3 

SD 

1.500 

2.599 

.346 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.500 

4.387 

TOTAL  OB8 

686 

636 

736 

711 

724 

715 

718 

727 

709 

705 

654 

656 

8377 

THE  GREATEST  VALUE 

OF 

8.2 

OCCURRED  ON 

02/66 

NOTE: 

•THE  VALUE 

IS  BASED 

ON  A 

MONTH  WITH 

LESS 

THAN  90% 

OF  THE 

DATA  AVAILABLE 

FOR  THE 

MONTH 

B  -  3  -  2B 
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CPKRATritC  LOCATION  'A' 
OSAFETAC,  ASHEVILLB  1*C 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUWtARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/1ULLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6102-8412,8709-9109 


LSI  TO  WTC: 

♦06 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

.2* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2* 

62 

.i 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

63 

TRACK 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1.5 

64 

4.8 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.1 

65 

.0 

2.0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.0 

2.0 

66 

2.0 

7.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.7 

67 

.0 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

TRACE 

TRACE 

68 

TRACE 

TRACK 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

69 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

70 

.2 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

•  0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.2* 

71 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

72 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

•  0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACK* 

.0* 

TRACE* 

73 

TRACK* 

1.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

•  0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

1.0* 

74 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

75 

3.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

3.2* 

76 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.8* 

.0* 

.8* 

77 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

78 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

79 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

80 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.2* 

.0* 

1.2* 

81 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

82 

5.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

5.0* 

83 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

04 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

87 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

88 

.0* 

1.0 

-0* 

•  0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

1.0* 

89 

.0* 

TRACE 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

91 

TRACK 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

B  -  3  -  3A 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


EXTRBfE  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 


FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  406 


PERIOD  OF  RECORD:  6102-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


GREATEST 


TOTAL  OBS 


JAR  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


ANNUAL 


5.0  7.7  1.2 


.0 


.0  .0  .0  .0 


.0 


.0  1.2  1.5 


7.7 


686  636  736  711  724  715  718  727  709  705  654  656 


8377 


THE  GREATEST  VALUE  OF  7.7  OCCURRED  OR  02/22/66 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  3B 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFKTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6011-8412,8709-9109 

LSI  TO  UTC:  406  MONTH:  All.  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

HAY 

Jim 

JUL 

AUG 

H 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONE 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.7 

99.8 

TRACK 

.1 

.3 

.1 

.0 

I 

.4 

.3 

.1 

.1 

.1 

2 

.4 

.2 

.1 

.1 

3 

.1 

.0 

4-6 

.1 

.3 

.0 

7-12 

13-24 

25-36 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 

NBAS  ANTS 

1.1 

.8 

.1 

.1 

.1 

.2 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

717 

661 

737 

712 

725 

715 

718 

729 

709 

708 

685 

688 

8504 

B  -  4  -  1 
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operating  location  •*» 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  SHOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUWARX  OF  DAY  DATA 


sum  OH  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOT  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6011-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


EXTREME  DAILY  SHOW  DEPTH  AMOUNTS  IR  INCHES 
FROM  SUMfAHY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

L3T  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  60X1-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


OCT  NOV  DEC  ANNUAL 
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operatins  location 

08AFETAC,  ASHEVILLE  AC 


FIRST  MID  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SHOW-YEAR 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  RAIS:  BOOD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6011-8412,8709-9109 

SNOW-YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


SNOW-YEAR 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

KEASURABL8 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

60  - 

61 

FEB  06 

FEB  06 

JAR  28 

FEB  24 

FEB  06 

JAR  28 

61  - 

62 

JAR  09 

JAR  09 

MAR  15 

JAN  09 

62  - 

63 

JAR  19 

FEB  11 

MAR  05 

FEB  11 

63  - 

64 

DEC  13 

DEC  13 

DEC  14 

FEB  21 

FEB  21 

FEB  21 

64  - 

65 

DEC  04 

FEB  24 

FEB  24 

MAR  03 

MAR  03 

MAR  03 

65  - 

66 

JAR  17 

JAR  21 

JAR  22 

FEB  23 

FEB  23 

FEB  23 

66  - 

67 

DEC  25 

FEB  06 

67  - 

68 

NOV  28 

MAR  21 

68  - 

69 

NOV  08 

FEB  19 

69  - 

70 

NOV  18 

JAR  02 

MAR  21 

JAN  02 

71  - 

72 

JAR  04 

JAR  04 

72  - 

73 

NOV  29 

FEB  08 

JAR  12 

FEB  09 

FEB  09 

FEB  09 

73  - 

74 

DEC  19 

DEC  19 

74  - 

75 

JAR  13 

JAR  13 

JAR  13 

JAR  13 

JAB  13 

JAR  13 

76  - 

77 

NOV  15 

NOV  15 

ROV  15 

NOV  15 

77  - 

78 

JAR  03 

MAR  03 

78  - 

79 

JAR  29 

FEB  20 

79  - 

80 

JAN  31 

JAR  31 

80  - 

81 

NOV  25 

NOV  25 

NOV  26 

FEB  11 

NOV  26 

NOV  26 

81  - 

82 

JAN  13 

JAR  13 

JAR  14 

FEB  08 

JAN  13 

JAR  14 

82  - 

83 

JAR  21 

JAR  21 

83  - 

84 

DEC  16 

DEC  22 

B  -  5  -  1A 
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CPKRATIRG  LOCAXIC*  'A' 

FIRST 

AMD  LAST  DATS  OF 

OCCURRENCE  BY 

SHOW- YEAR 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  AC 

FROM  SUMMARY 

OF  DAY  DATA 

STATIC*  NUMBER: 

722570  STATIC*  SAME:  BOOD  AAF/KILLEBN  TX 

PERIOD  OF  ] 

RECORD:  6011-8412,8709-9109 

SRC*- YEAR: 

1  AUO  -  31  JUL 

FIRST 

FIRST 

FIRST 

LAST 

LAST 

LAST 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SROHFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

8ROW-TKAR 

SNOWFALL 

SRC*  DEPTH 

SNOWFALL 

SHOW  DEPTH 

87  -  88 

FEB  04 

FEB  11 

FEB  11 

FEB  11 

FEB  11 

FEB  11 

88  -  89 

FEB  05 

FEB  05 

89  -  90 

DEC  12 

DEC  12 

90  -  91 

JAR  21 

JAR  21 

miAH-Dxrs 

JAR  03 

JAR  13 

JAR  14 

FEB  10 

FEB  06 

FEB  09 

B  -  5  -  IB 
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&  a  &  a 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


MMM 
MMMM 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRRERRRRR 
KR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTTTTTr 

ITITTITITT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


CCXTCCC 
CCCCCCCC 
CC  CC 

CC 
CC 
CC 
CC 

CC  CC 

CCCCCCCC 
CCCCCC 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SUMMARIES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  PROM  SUMMARY  OF  DAT  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARB  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THRUUUa  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BT  MONTH  FOR  BACH  TEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  909  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  8WWARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  3UWURIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IP  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  ‘CALM,*  THAT  COURT  GOES  INTO  THE  ‘1-4  KNOT"  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUM1ARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  ’CALM'  AND  ‘VARIABLE’  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  BACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELOW  BACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILING /VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  «T,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  (  0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  •  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  722S70  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

61 

W  *36 

W  42 

turn  40 

SW  41 

NW  37 

NNB  31 

NE  48 

NW  34 

W  53 

WSW  33 

W  *53 

62 

WWW  39 

NNW  34 

W  47 

SE  34 

SSW  37 

S  42 

SSW  30 

BSE  29 

NNE  29 

S  50 

NE  31 

NNB  33 

S  50 

63 

N  38 

RE  51 

H  38 

NNW  45 

SSB*30 

SB  *23 

8  *28 

BSE  32 

ENB  29 

SSB  35 

N  37 

N  27 

NB  *51 

64 

HIM  34 

W  *33 

* 

W  *43 

B  29 

W  30 

NB  31 

R  29 

NNW  29 

N  32 

SSE  35 

NNB  27 

W  *43 

65 

W  33 

RW  33 

NW  37 

S  32 

NNB  37 

S  36 

ENE  41 

N  45 

ESE  33 

SE  29 

NW  29 

SSE  32 

N  45 

66 

SSB  27 

SSB  34 

NNW  37 

SB  31 

If  30 

S  29 

N  24 

SSB  26 

N  38 

NNB  37 

S SB  34 

NW  31 

N  38 

67 

S  *35 

NNW  39 

NW  32 

V5W  35 

W  51 

SSB  31 

SSB  33 

NNB* 30 

N  32 

NNW  37 

NW  *34 

N  *37 

W  *51 

66 

1WW*37 

miw  36 

nw  34 

H  38 

R  34 

mr  43 

16/  28 

14/  34 

18/  33 

34/  24 

29/  31 

29/  35 

NW  *43 

69 

36/  34 

20/  32 

27/  37 

35/  33 

27/  52 

15/  47 

13/  34 

06/  33 

34/  32 

16/  29 

10/  36 

35/  32 

27/  52 

70 

34/  35 

21/  35 

05/  34 

33/  36 

15/  32 

31/  35 

14/*30 

15/*40 

20/*24 

30/*37 

36/*34 

27/*46 

27/*46 

71 

17/*33 

35/*40 

18/*35 

36/*34 

35/*47 

18/*35 

01/*31 

34/*23 

03/*27 

24/*40 

15/*29 

28/*48 

28/*48 

72 

34/*32 

33/*30 

05/«35 

ll/*29 

28/*40 

36/«32 

13/*29 

32/*32 

02/*33 

18/*27 

31/*25 

35/*38 

28/*40 

73 

17/*39 

34/*30 

17/*30 

27/*38 

21/*30 

25/*28 

06/*46 

17/*32 

09/*36 

32/*42 

31/*41 

20/*36 

06/*46 

74 

19/*27 

17/*41 

19/*37 

17/«32 

15/*31 

17/*36 

06/* 54 

27/*36 

34/*32 

28/*50 

22/*27 

29/*23 

06/*54 

75 

19/*34 

01/*29 

16/*35 

20/*34 

01/*41 

13/*31 

23/*27 

18/*31 

17/*24 

36/*33 

32/*41 

23/*35 

01/*41 

76 

33/*44 

19/»34 

20/*40 

30/«52 

03/«36 

32/*46 

10/*29 

13/*25 

29/*37 

32/*33 

36/*36 

36/*41 

30/*52 

77 

36/*46 

29/*51 

20/*38 

33/«36 

10/*49 

19/*48 

13/*35 

04/*30 

02/*32 

36/*36 

32/*36 

20/*38 

29/*51 

78 

33/*40 

21/*23 

24/*41 

19/*30 

02/»32 

12/*24 

34/*40 

16/*26 

09/*34 

36/*27 

34/*32 

20/*32 

24/*41 

79 

32/*46 

35/*36 

34/*37 

29/*32 

29/*41 

17/*27 

34/*30 

07/*45 

36/*24 

36/*48 

17/*33 

33/*26 

36/*48 

80 

36/*29 

13/*37 

33/*36 

23/*46 

34/*40 

30/«39 

33/*26 

16/»34 

18/*26 

17/*33 

32/*24 

02/*33 

23/*46 

81 

19/*26 

35/*37 

29/«32 

18/«36 

14/*21 

28/*32 

17/*22 

30/*37 

01/*34 

17/*38 

29/*29 

35/*25 

17/*38 

82 

33/*36 

35/*27 

36/*28 

01/«31 

15/*38 

36/*35 

04/»27 

19/*25 

19/*31 

36/*30 

05/*31 

19/*32 

15/*38 

83 

30/*29 

29/*30 

30/*37 

34/*46 

18/*26 

21/*33 

ll/*30 

34/*31 

36/*33 

36/*31 

34/»53 

34/*40 

34/*53 

84 

35/*35 

36/*44 

34/*32 

35/*34 

01/*33 

29/*32 

35/*29 

16/*27 

35/*26 

15/*29 

33/*31 

19/*29 

36/*44 

87 

25/*26 

18/  29 

29/  46 

30/*43 

29/*46 

88 

28/  30 

36/  35 

33/  37 

34/  35 

29/  31 

26/  31 

09/*24 

09/  32 

15/*27 

14/*33 

20/*35 

18/*36 

33/*37 

89 

03/*33 

36/  27 

33/  45 

27/*36 

36/  85 

34/  44 

08/*27 

15/  26 

01/  30 

30/  32 

36/*38 

01/*32 

36/*85 

90 

16/  42 

30/  61 

18/  44 

34/  36 

35/  35 

04/  35 

18/  32 

32/  32 

22/  35 

01/  36 

32/*29 

32/*32 

30/*61 

91 

33/  30 

21/*24 

31/  40 

19/  30 

16/  47 

13/  42 

04/  34 

16/  28 

36/  36 

16/*47 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PEAX  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SU79IARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


THE  PEAK  WIND  OF  85  FROM  36/  OCCURRED  ON  05/13/89 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OR  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
STHE  VALUE  IS  100  ON  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATICW  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 

STATION  NUMBER:  722570 


NOHTH 

JAN 

MAR 

APR 

NAT 

Jim 

JUL 

AW 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 


CALM-4 

.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.0 

.4 

.6 

.0 

.1 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6103-8412,8709-9109 


LST  TO  UTC: 

+06 

MONTH: 

ALL 

HOMS: 

ALL 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

GE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

4.6 

22.1 

27.7 

21.5 

14.8 

6.1 

2.2 

.9 

.0 

.0 

19.6 

19.0 

669 

2.8 

17.0 

27.7 

24.3 

16.5 

6.2 

4.3 

.7 

.5 

.0 

20.9 

20.0 

600 

1.4 

11.1 

22.9 

25.6 

21.5 

12.0 

4.3 

.9 

.0 

.0 

22.5 

22.0 

702 

.7 

11.2 

22.6 

31.3 

23.2 

7.8 

1.8 

1.2 

.1 

.0 

22.1 

22.0 

680 

.9 

12.7 

28.1 

30.8 

17.0 

6.8 

1.9 

1.4 

.3 

.3 

21.5 

21.0 

702 

2.0 

19.7 

29.5 

27.1 

12.6 

4.9 

2.6 

1.3 

.0 

.0 

19.9 

19.0 

691 

1.6 

18.5 

39.2 

26.5 

10.1 

2.9 

.4 

.6 

.1 

.0 

19.0 

18.0 

686 

3.2 

23.8 

36.3 

24.4 

7.7 

3.6 

.3 

.6 

.0 

.0 

18.2 

18.0 

714 

3.5 

28.2 

33.4 

20.7 

9.6 

3.3 

1.0 

.3 

.0 

.0 

18.0 

17.0 

706 

4.6 

25.9 

29.5 

23.6 

11.1 

2.7 

1.3 

.6 

.3 

.0 

18.4 

18.0 

695 

6.4 

22.5 

26.8 

22.6 

11.7 

6.3 

2.1 

.6 

.3 

.0 

19.0 

18.0 

623 

6.0 

22.6 

26.6 

24.2 

11.7 

6.3 

1.7 

.8 

.0 

.0 

19.2 

18.0 

632 

3.1 

19.6 

29.3 

25.3 

13.9 

5.7 

2.0 

.8 

.1 

.0 

19.8 

19.0 

8100 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENC2  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

l  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

4.4 

9.6 

4.1  .7 

18.8 

7.3 

7.0 

020-040 

1.8 

4.1 

3.7  .9 

.2 

10.8 

8.7 

9.0 

050-070 

.9 

.2 

1.1 

4.2 

4.0 

(8)  080-100 

1.4 

.9 

2.3 

3.7 

4.0 

110-130 

.9 

i.i 

2.1 

4.6 

5.0 

140-160 

3.7 

4.4 

.9  .2 

9.2 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

5.7 

7.3 

3.7  .2 

17.0 

6.7 

6.5 

200-220 

3.0 

4.6 

2.1  .2 

9.9 

6.7 

6.0 

230-250 

1.6 

.5 

2.1 

3.2 

2.0 

(V)  260-280 

.7 

.7 

1.4 

3.7 

3.5 

290-310 

1.6 

2.1 

3.7 

5.1 

5.5 

320-340 

3.0 

3.9 

2.8  .5 

.5 

10.6 

7.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

11.2 

illinium 

TOTALS 

|  28.7 

39.4 

17.3  2.7 

.7 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

436 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIRD  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

7.6 

5.3  .9 

17.7 

CD 

8.0 

020-040 

2.8 

4.1 

3.9  .9 

11.7 

8.6 

8.0 

050-070 

.7 

.7 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

.7 

.2 

.9 

4.5 

3.5 

110-130 

1.8 

.2 

2.1 

3.4 

3.0 

140-160 

3.7 

3.9 

.9 

8.5 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

3.9 

6.2 

2.1  .2  .7 

13.1 

7.3 

6.0 

200-220 

3.0 

6.0 

.2 

9.2 

5.7 

5.5 

230-250 

.5 

.7 

1.1 

4.2 

5-0 

(W)  260-280 

2.3 

.9 

3.2 

3.6 

3.5 

290-310 

3.4 

1.6 

.2 

5.3 

4.6 

4.0 

320-340 

3.7 

4.1 

3.4  .7  .2 

12.2 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.3 

//////////// 

TOTALS 

1  30.4 

35.3 

16.2  2.7  .9 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

435 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMMER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

IB 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.4 

4.7 

2.2 

.1 

16.9 

8.3 

8.0 

020-040 

2.1 

4.6 

2.5 

.9 

10.0 

8.1 

7.5 

050-070 

1.2 

1.2 

.1 

2.5 

4.6 

5.0 

(B)  080-100 

.3 

.7 

.1 

1.2 

6.0 

6.5 

110-130 

1.3 

.4 

1.8 

3.5 

3.5 

140-160 

3.2 

2.6 

.4 

6.3 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

5.6 

4.9 

1.9 

.6 

12.9 

6.3 

6.0 

200-220 

IS 

2.6 

.4 

6.2 

5.0 

4.5 

230-250 

m 

1.0 

1.6 

4.3 

5.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.3 

.1 

3.2 

4.9 

4.0 

290-310 

3.2 

2.9 

.9 

.1 

7.2 

5.3 

5.0 

320-340 

4.7 

3.7 

2.9 

.6 

11.9 

6.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.2 

//////////// 

TOEAL8 

31.5 

31.3 

13.9 

4.5 

.1 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  680 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  HAKE:  HOC®  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DB8RBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

6.4 

5.0 

1.6  .3 

16.6 

8.9 

8.0 

020-040 

2.2 

5.3 

2.9 

.8  .6 

11.8 

8.9 

8.0 

050-070 

1.4 

1.6 

.8 

3.7 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

1.2 

1.2 

.2 

2.6 

5.2 

6.0 

110-130 

.6 

1.6 

2.2 

5.1 

5.0 

140-160 

2.0 

3.4 

1.4 

.2 

7.0 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

2.6 

5.4 

4.2 

.5 

12.7 

7.6 

7.0 

200-220 

2.9 

3.6 

3.6 

.8  .2 

11.0 

7.8 

7.0 

230-250 

1.1 

2.0 

.9 

4.0 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.5 

.5 

5.7 

5.1 

5.0 

290-310 

1.6 

3.4 

.8 

.2 

5.9 

6.7 

6.0 

320-340 

2.3 

4.3 

2.5 

1.7  .2 

11.0 

8.7 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

24.1 

40.7 

22.8 

5.6  1.5 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  645 


C  -  4  -  4 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKCAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

6.5 

4.8 

1.7  .5 

15.0 

9.5 

9.0 

020-040 

2.3 

4.0 

2.3 

1.1  .2 

9.9 

8.2 

6.5 

050-070 

1.9 

2.9 

.3 

5.1 

5.6 

6.0 

(E)  080-100 

.6 

1.2 

.2 

2.0 

5.9 

7.0 

110-130 

.9 

1.2 

.3 

2.5 

5.8 

5.5 

140-160 

2.3 

3.4 

2.2 

.2 

8.1 

7.5 

7.5 

(S)  170-190 

1.9 

4.8 

5.9 

1.2  .2 

14.0 

9.3 

10.0 

200-220 

1.2 

3.7 

4.5 

1.9 

11.3 

10.0 

10.0 

230-250 

2.0 

3.6 

1.1 

.2 

6.8 

6.9 

6.5 

(W)  260-280 

1.4 

2.2 

2.2 

.6 

6.4 

8.6 

8.0 

290-310 

1.7 

3.4 

.8 

.3 

6.2 

6.4 

6.0 

320-340 

.8 

4.5 

3.4 

1.4  .2 

10.2 

9.8 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

18.6 

41.4 

28.0 

8.6  1.1 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  645 


C  -  4  -  5 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


WIIB)  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

5.7 

4.5 

1.5 

.5 

14.4 

9.1 

9.0 

020-040 

2.5 

5.1 

3.4 

.8 

.5 

12.2 

8.8 

8.0 

050-070 

2.3 

2.0 

.2 

4.5 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.7 

.3 

3.1 

5.6 

6.0 

110-130 

1.5 

2.2 

.2 

3.9 

5.2 

5.0 

140-160 

1.4 

5.4 

1.5 

.5 

8.8 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

1.7 

6.9 

7.1 

1.5 

17.3 

9.3 

9.5 

200-220 

2.0 

5.4 

3.2 

.9 

11.6 

8.3 

8.0 

230-250 

1.9 

1.2 

1.1 

.2 

4.3 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

1.4 

.9 

.8 

.3 

3.4 

7.0 

5.5 

290-310 

1.2 

.8 

2.0 

.3 

4.3 

8.4 

10.0 

320-340 

1.9 

2.9 

5.4 

1.1 

11.3 

9.4 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

21.1 

40.2 

29.7 

7.1 

1.0 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  648 


C  -  4  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

m 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.6 

5.7 

4.6  1.1 

.6 

15.6 

8.8 

8.0 

020-040 

2.9 

5.6 

2.9  1.2 

12.7 

8.1 

8.0 

050-070 

2.2 

2.2 

.3 

4.6 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

2.5 

2.0 

4.5 

4.1 

4.0 

110-130 

3.9 

3.3 

7.1 

4.4 

4.0 

140-160 

5.1 

5.6 

1.2  .2 

12.1 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

5.1 

10.1 

2.8  .5 

18.4 

6.7 

6.0 

200-220 

1.7 

2.3 

.2 

5.0 

230-250 

.9 

.6 

3.5 

(W)  260-280 

2.0 

.6 

.2 

2.8 

4.1 

4.0 

290-310 

1.1 

1.7 

.8 

3.6 

6.2 

5.0 

320-340 

2.5 

4.2 

1.1 

7.7 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iinmiiiimiimiummimmiiiiimiiiiiimiiimmmmimnim 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

|  33.5 

43.9 

13.8  3.3 

.6 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

646 

C  -  4  -  7 
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OPERATINO  LOCATION  *»* 

usafetac,  asheville  nc 


pkachttaoe  frequency  or  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLSEN  TX  PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAR  HOURS:  21-23 


NIK)  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIlfD 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

2.8 

8.6 

4.7 

1.6 

.3 

18.0 

8.3 

8.0 

020-040 

2.4 

3.7 

2.8 

.7 

9.6 

8.1 

8.0 

050-070 

1.2 

1.2 

.3 

2.8 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.2 

1.2 

2.4 

4.8 

4.5 

110-130 

3.0 

1.0 

4.0 

3.7 

3.0 

140-160 

5.6 

4.5 

1.2 

11.4 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

7.2 

7.9 

4.7 

.9 

20.6 

6.9 

7.0 

200-220 

1.7 

1.9 

.9 

4.5 

6.3 

5.0 

230-250 

1.2 

.3 

.5 

2.1 

5.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

.5 

.2 

2.3 

4.3 

3.0 

290-310 

1.9 

2.3 

.5 

4.7 

5.8 

6.0 

320-340 

2.3 

4.2 

1.6 

.2 

8.2 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.3 

//////////// 

TOTALS 

32.1 

37.3 

17.4 

3.2 

.5 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUBER  OF  OBSERVATIONS  572 


C  -  4  -  8 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMERt  722370  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DKNBES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

1.5 

.3 

16.5 

8.6 

8.0 

020-040 

2.4 

.9 

.2 

11.1 

8.4 

8.0 

050-070 

1.5 

.2 

.1 

3.3 

5.2 

5.0 

(E)  000-100 

1.1 

1.2 

.1 

2.4 

4.9 

5.0 

110-130 

1.8 

1.4 

.1 

3.3 

4.5 

4.0 

140-160 

3.3 

4.1 

1.3 

.1 

.0 

8.9 

6.1 

6.0 

(8)  170-190 

4.1 

6.6 

4.1 

.7 

.1 

15.7 

7.5 

7.0 

200-220 

2.3 

3.7 

2.0 

.5 

.0 

8.4 

7.4 

7.0 

230-250 

1.2 

1.3 

.5 

.0 

3.1 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.3 

.5 

.1 

3.7 

5.8 

5.0 

290-310 

1.9 

2.3 

.8 

.1 

5.2 

6.1 

6.0 

320-340 

2.6 

4.0 

2.9 

.8 

.1 

10.3 

7.9 

7.0 

VAR1A8LE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

27.2 

38.8 

20.2 

4.8 

.7 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  4707 


C  -  4  -  9 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VBRSU8  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLESH  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GS  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

7.7 

10.2  1.9  .4 

23.5 

9.6 

10.0 

020-040 

2.8 

10.1 

6.6  .7  .1 

20.3 

8.4 

8.0 

050-070 

1.3 

3.7 

1.0 

6.0 

6.9 

7.0 

(Lj  080-100 

1.3 

3.1 

.6 

5.0 

6.3 

6.5 

110-130 

1.0 

1.6 

2.6 

4.3 

5.0 

140-160 

l.B 

5.0 

2.5  .1 

9.4 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

2.8 

7.7 

4.1  .4  .3 

15.4 

8.2 

8.0 

200-220 

.9 

1.9 

.6 

3.4 

6.4 

6.0 

230-250 

.1 

.6 

.7 

5.4 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

3.3 

3.0 

290-310 

.9 

.1 

1.0 

3.1 

3.0 

320-340 

1.5 

3.9 

3.6  .6 

9.8 

8.8 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

|  18.0 

45.4 

29.4  3.7  .8 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  684 

C  -  4  -  10 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAM:  BOOO  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1  1.8 

8.0 

4.9  2.2  .2 

17.1 

9.3 

9.0 

020-040 

ES 

2.4 

4.2  .2 

8.2 

8.9 

10.0 

050-070 

■S 

2.7 

.2 

4.4 

5.2 

5.0 

(t)  080-100 

1.8 

1.1 

2.9 

4.2 

4.0 

110-130 

2.0 

2.9 

.4 

5.3 

5.2 

5.0 

140-160 

4.0 

2.4 

1.1 

7.5 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

4.9 

6.2 

3.8  .7 

15.5 

7.0 

7.0 

200-220 

2.4 

2.0 

1.1 

5.5 

6.1 

6.0 

230-250 

.4 

1.6 

.2 

2.2 

6.2 

6.5 

(V)  280-280 

.7 

.2 

.2 

1.1 

4.8 

2.0 

290-310 

2.0 

2.9 

.4 

5.3 

5.3 

5.0 

320-340 

2.4 

3.5 

3.1  .2  .7 

10.0 

8.4 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.9 

//////////// 

TOTALS 

j  25.3 

35.9 

19.6  3.3  .9 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  451 

C  -  4  -  11 


USAFBTAC/DS-- 92/275  -  Pag*  64 


OPERATING  LOCATION  -A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

8.7 

7.1  1.6  .2 

19.9 

9.3 

9.0 

020-040 

3.3 

1.8 

3.1  .4  .2 

8.9 

7.9 

8.0 

050-070 

.4 

1.6 

.2 

2.2 

6.2 

6.5 

(B)  080-100 

2.0 

1.6 

3.6 

4.2 

4.0 

110-130 

2.7 

2.5 

.2 

5.4 

4.9 

4.5 

140-160 

2.9 

3.8 

.2 

6.9 

5.2 

6.0 

(S)  170-190 

4.2 

3.1 

3.1  .7 

11.2 

6.9 

6.0 

200-220 

2.0 

2.7 

.7 

5.4 

5.1 

5.0 

230-250 

.4 

1.6 

.2 

2.2 

6.6 

7.0 

(V)  260-280 

.7 

.4 

1.1 

5.6 

4.0 

290-310 

2.0 

2.7 

.2  .2  .2 

5.4 

6.2 

5.0 

320-340 

2.0 

6.3 

3.6  .7  .2 

.2 

12.9 

8.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.0 

//////////// 

TOTALS 

|  24.8 

36.8 

18.6  3.6  .8 

.2 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

448 

C  -  «  -  12 
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OPERATING  LOCATION  *** 
OSATKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  IMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

l  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

5.7 

8.4 

2.0 

.5  .3 

19.9 

9.9 

10.0 

020-040 

1.2 

3.8 

1.7 

.2 

6.9 

7.2 

7.0 

050-070 

1.7 

2.6 

4.3 

5.2 

5.5 

(E)  080-100 

1.4 

1.4 

.2 

2.9 

4.8 

5.0 

110-130 

1.7 

2.1 

.2 

4.0 

5.0 

5.0 

140-160 

4.3 

3.2 

7.5 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

5.4 

3.5 

2.1 

.5 

11.5 

6.1 

5.0 

200-220 

2.1 

1.2 

.2 

3.5 

4.5 

4.0 

230-250 

1.2 

1.1 

2.3 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

1.7 

.5 

.2 

2.9 

7.3 

7.0 

290-310 

1.4 

1.8 

.8 

.2 

4.1 

6.6 

6.0 

320-340 

3.6 

6.1 

2.4 

.8 

13.1 

7.3 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.1 

//////////// 

TOTALS 

27.9 

34.2 

16.3 

3.9 

.7  .3 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  654 


C  -  4  -  13 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

5.7 

7.0 

2.6  .7 

.2 

17.9 

10.5 

10.0 

020-040 

1.6 

6.0 

2.8 

1.0  .2 

11.6 

8.4 

8.0 

050-070 

1.0 

2.9 

.3 

4.2 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

1.5 

2.0 

.2 

3.6 

5.6 

6.0 

110-130 

1.5 

1.5 

1.3 

4.2 

6.7 

6.5 

140-160 

1.6 

2.9 

2.1 

6.7 

7.4 

8.0 

(8)  170-190 

2.3 

5.7 

4.1 

1.0 

13.1 

8.3 

8.0 

200-220 

2.1 

3.3 

1.8 

.3 

7.5 

7.0 

7.0 

230-250 

1.6 

1.5 

1.0 

4.1 

6.3 

7.0 

(W)  260-280 

1.0 

2.3 

2.1 

.2 

5.5 

8.3 

9.0 

290-310 

1.1 

1.6 

1.6 

.2  .2 

4.7 

8.2 

8.0 

320-340 

1.1 

4.1 

3.3 

2.0  .3 

10.8 

10.3 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////,'////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

j  18.2 

39.5 

27.6 

7.3  1.4 

.2 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

613 

C  -  4  -  14 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Page  67 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAPETAC ,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DIRECTION  | 
(DEGREES)  | 

1  1-4 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  Iff 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

Kll 

8.6 

2.6 

.B 

19.6 

10.9 

10.5 

020-040 

1 

3.3 

.2 

.2 

11.4 

7.7 

7.5 

050-070 

2.0 

1.8 

.3 

4.1 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

1.5 

2.0 

3.4 

4.5 

5.0 

110-130 

1.5 

2.8 

.3 

4.6 

5.5 

6.0 

140-160 

1.3 

3.9 

2.1 

.3 

7.7 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

1.8 

3.6 

5.5 

2.6 

.5 

14.0 

10.9 

12.0 

200-220 

1.5 

3.1 

2.9 

.7 

8.2 

8.6 

8.0 

230-250 

1.3 

2.1 

1.3 

4.6 

7.3 

7.0 

(W)  260-280 

B 

1.0 

.5 

.2 

4.9 

7.7 

7.0 

290-310 

1.6 

1.3 

.2 

5.5 

10.4 

10.5 

320-340 

1.8 

B 

3.1 

1.3 

.2 

9.5 

9.4 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////•/////////////////////// 

2.6 

illinium 

TOTALS 

18.5 

37.4 

30.0 

9.5 

2.1 

100.0 

8.6 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  613 


C  -  4  -  15 


USAFETAC/DS — 92/275  -  Pago  68 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KIUiEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  ] 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

5.2 

8.8 

2.6 

18.3 

10.2 

10.0 

020-040 

2.6 

6.2 

4.9 

.5 

14.2 

7.9 

8.0 

050-070 

1.1 

2.1 

.2 

3.4 

5.4 

6.0 

(B)  080-100 

.8 

2.3 

.2 

3.3 

5.6 

6.0 

110-130 

1.6 

2.9 

.3 

4.9 

5.3 

5.0 

140-160 

2.5 

3.3 

2.3 

.7 

8.7 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

3.1 

2.9 

6.5 

2.8  .2 

15.5 

10.0 

11.0 

200-220 

.  .5 

3.3 

3.3 

.5 

9.5 

7.9 

8.0 

230-250 

1.0 

1.5 

.3 

2.8 

5.9 

7.0 

(W)  260-280 

.7 

1.3 

.7 

.2  .2 

2.9 

8.1 

6.5 

290-310 

1.1 

.7 

2.1 

.5  .3 

4.7 

10.1 

10.0 

320-340 

1.1 

3.4 

2.9 

1.5  .2 

9.2 

10.3 

9.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOTALS 

1  19.7 

35.1 

32.5 

9.3  .7  .2 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

611 

C  -  4  -  16 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLEEN  TX 

1ST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

8.8 

6.2 

1.3 

.2 

19.9 

8.5 

8.0 

020-040 

3.6 

7.4 

2.1 

1.1 

14.2 

7.2 

6.0 

050-070 

4.4 

3.6 

.3 

8.3 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

3.9 

1.5 

.2 

5.6 

3.6 

3.0 

110-130 

4.1 

2.0 

.2 

6.2 

4.0 

4.0 

140-160 

6.4 

6.5 

3.3 

.5 

16.7 

6.4 

5.0 

(S)  170-190 

3.3 

5.1 

3.4 

.8 

12.6 

7.7 

8.0 

200-220 

.7 

2.3 

.2 

3.1 

6.1 

6.0 

230-250 

(W)  260-280 

.8 

.8 

2.6 

2.0 

290-310 

.7 

.8 

.7 

.2 

2.3 

7.5 

7.0 

320-340 

.8 

2.5 

1.1 

1.0 

5.4 

9.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

TOTALS 

32.1 

40.5 

17.7 

4.9 

.2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  612 


C  -  4  -  17 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC.  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

4.3 

8.3 

6.7  1.8 

21.1 

8.2 

7.0 

020-040 

1.1 

5.0 

2.2  .7 

9.0 

8.1 

7.0 

050-070 

2.9 

.4 

.5 

3.8 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

3.4 

1.3 

4.7 

3.5 

2.5 

110-130 

2.7 

1.8 

4.5 

4.2 

3.0 

140-160 

4.9 

4.5 

2.0  .4 

11.7 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

4.7 

5.6 

3.8  .7 

14.8 

7.2 

6.0 

200-220 

2.0 

2.3 

.4 

4.7 

5.2 

5.0 

230-250 

.4 

.4 

2.5 

2.5 

(H)  260-280 

.9 

.4 

.4 

1.6 

7.3 

3.0 

290-310 

.9 

1.6 

.4 

2.9 

6.1 

6.0 

320-340 

.7 

4.5 

1.6  .7 

7.6 

8.4 

7.5 

VARIABLE  | 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

1  28.9 

35.7 

17.6  4.3 

.4 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

555 

C  -  4  -  18 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
unnoc,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUWER:  722570  STATION  NAM:  BOOO  AAF/KILLKBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1  I'* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  i 

20-24 

SPEED  IN 

25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

6.9 

7.3 

2.1 

.3 

.1 

19.2 

9.6 

10.0 

020-040 

2.1 

5.0 

3.0 

.5 

.1 

10.7 

7.9 

8.0 

050-070 

1.9 

2.2 

.3 

4.4 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.6 

.1 

3.8 

4.4 

4.0 

110-130 

2.2 

2.3 

.4 

4.6 

5.1 

5.0 

140-160 

3.5 

3.9 

1.7 

.2 

9.3 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

3.6 

4.4 

4.1 

1.3 

.1 

13.5 

8.2 

8.0 

200-220 

1.9 

2.5 

1.3 

.2 

5.9 

6.8 

6.0 

230-250 

.8 

1.1 

.4 

2.3 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

1.1 

.6 

.1 

.1 

.0 

2.7 

7.4 

7.0 

290-310 

1.2 

1.6 

1.0 

.3 

.1 

4.3 

7.8 

7.0 

320-340 

1.7 

4.1 

2.6 

D 

.2 

.0 

9.7 

8.9 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

|  24.3 

36.7 

22.8 

5.8 

•9 

.1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

4557 

C  -  4  -  19 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1  *-« 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.9 

8.3 

11.5  2.6  .2 

24.6 

10.1 

10.0 

020-040 

2.7 

7.2 

6.3  1.6 

17.9 

8.5 

8.5 

050-070 

2.0 

3.7 

.7 

6.5 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

3.6 

5.5 

5.3 

6.0 

110-130 

2.1 

2.7 

.5 

5.3 

5.6 

5.0 

140-180 

3.2 

6.7 

.2 

10.2 

5.6 

6.0 

(8)  170-190 

3.0 

5.3 

3.6  1.1 

13.0 

8.1 

8.0 

200-220 

.6 

2.1 

.4 

3.1 

6.3 

6.0 

230-250 

.4 

.4 

.7 

4.5 

4.0 

<W)  260-200 

.1 

.2 

.1 

.5 

9.8 

6.5 

290-310 

.2 

.4 

.1  .2  .1 

1.1 

9.7 

9.0 

320-340 

.2 

3.1 

5.0  .7  .2  .1 

9.4 

11.0 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TOTALS 

18.3  43.7 

28.3  6.2  .5  .2 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  806 

C  -  «  -  20 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  IMMR:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF /KILLEEN  TX  PERI 00  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GR  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIIfD 

MEDIAN 

WIND 

{*)  350-010 

5.5 

3.9 

1.0 

.2 

12.2 

8.6 

7.5 

020-040 

1.4 

.0 

.2 

5.1 

6.0 

4.0 

050-070 

.6 

.2 

1.4 

4.7 

5.0 

(8)  080-100 

.6 

1.8 

3.6 

4.0 

110-130 

.4 

4.7 

3.1 

3.0 

140-160 

■BS 

4.7 

5.1 

1.2 

.2 

15.3 

8.6 

9.0 

(S)  170-190 

3.3 

10.0 

8.4 

3.1 

.2 

.2 

25.1 

9.4 

9.0 

200-220 

1.2 

1.8 

1.2 

.2 

4.5 

7.3 

7.0 

230-250 

1.0 

.6 

1.6 

4.3 

3.0 

(W)  260-280 

.6 

1.4 

.4 

2.4 

6.1 

6.0 

290-310 

BO 

2.9 

.8 

.2 

4.9 

7.0 

6.5 

320-340 

H 

3.5 

1.4 

1.0 

9.2 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////z /////////// /////////////// 

11.6 

//////////// 

TOTALS 

24.9 

33.4 

22.2 

6.9 

.6 

.2 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  490 


C  -  4  -  21 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USATETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRBICS  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 
LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

5.5 

4.3 

.6  .4 

13.7 

8.9 

8.0 

020-040 

2.0 

1.8 

1.6 

5.5 

6.2 

5.0 

050-070 

.6 

.2 

.2 

1.0 

5.4 

4.0 

(B)  080-100 

.6 

.8 

1.4 

3.9 

5.0 

110-130 

3.1 

1.4 

4.5 

4.0 

4.0 

140-160 

3.9 

4.3 

3.7 

1.8  .2 

13.9 

8.5 

8.0 

(S)  170-190 

5.7 

10.6 

5.5 

.6  .2 

22.7 

7.7 

8.0 

200-220 

1.6 

1.6 

1.4 

.2 

4.9 

6.8 

7.5 

230-250 

.6 

2.2 

.2 

3.1 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

.6 

.2 

1.4 

6.9 

6.0 

290-310 

1.0 

3.3 

.8 

.4 

5.5 

7.4 

7.0 

320-340 

3.5 

3.5 

1.6 

.4 

9.0 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

|  26.1 

35.8 

19.3 

4.0  .8  .2 

100.0 

6.3 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

489 

C  -  «  -  22 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

WAFEXAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


DIRECTION 
(DROVES!  | 

I  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  III  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

■SSI 

4.6 

2.0 

.8  1.0 

10.5 

9.1 

8.0 

020-040 

B 

2.9 

2.7 

.7 

8.0 

8.3 

7.0 

050-070 

B 

.5 

1.8 

4.0 

4.0 

(E)  060-100 

I 

1.0 

2.0 

3.9 

4.0 

110-130 

3.8 

.7 

.5 

.i 

5.2 

4.2 

3.0 

140-160 

5.3 

5.7 

1.9 

.3  .1 

13.4 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

3.5 

8.5 

.4  .1 

18.7 

7.9 

8.0 

200-220 

7.2 

6.7 

6.0 

230-250 

B 

1.9 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

Mil 

2.3 

6.3 

6.0 

290-310 

1.6 

2.2 

1.2 

.4 

5.5 

7.3 

7.0 

320-340 

3.8 

3.8 

1.5  .1 

11.1 

7.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////////////,//////////////////////////////////////////////// 

12.4 

//////////// 

TOTALS 

|  27.4 

35.6 

18.6 

4.2  1.3 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

733 

C  -  4  -  23 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUNNERS  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1 

3.5 

4.8 

1.5  .1  .1 

11.3 

10.6 

10.5 

020-040 

4.9 

2.9 

1.3 

9.9 

9.2 

9.0 

050-070 

1.3 

.4 

.1 

2.8 

6.9 

7.0 

(t)  080-100 

1.3 

.3 

2.3 

5.8 

5.0 

110-130 

2.5 

.4 

6.0 

4.9 

4.0 

140-160 

4.4 

3.2 

1.2 

10.6 

8.7 

8.0 

(S)  170-190 

2.2 

7.1 

9.0 

3.1  .1 

21.5 

9.8 

10.0 

200-220 

.9 

4.2 

4.5 

1.5  .1 

11.2 

10.1 

10.0 

230-250 

.6 

1.6 

1.2 

3.3 

7.7 

7.0 

(W)  260-280 

.4 

1.7 

1.0 

.9 

4.1 

10.0 

9.0 

290-310 

.7 

1.3 

2.5 

1.5 

6.0 

10.9 

11.0 

320-340 

B 

2.3 

2.5 

1.7  .4 

8.4 

10.4 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

TOTALS 

14.9 

36.1 

32.7 

12.8  .7  .1 

100.0 

9.1 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  68S 


C  -  «  -  24 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLBER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTO:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

2.6 

4.2 

2.3  .6 

.1 

11.5 

10.8 

11.0 

020-040 

2.2 

4.2 

2.9 

.6 

9.9 

7.6 

8.0 

050-070 

1.0 

2.6 

.7 

4.4 

6.6 

7.0 

(E)  080-100 

.9 

1.0 

.1 

2.0 

4.9 

5.0 

110-130 

2.3 

1.6 

.4 

.1 

4.5 

5.5 

4.0 

140-160 

1.6 

3.5 

3.8 

1.9 

10.8 

9.9 

10.0 

(S)  170-190 

1.7 

5.8 

11.4 

4.2  .3 

.1 

23.6 

11.1 

11.5 

200-220 

.7 

3.1 

4.5 

1.2 

9.5 

10.3 

10.0 

230-250 

.6 

.9 

1.5 

.4  .1 

3.5 

9.7 

10.0 

(W)  260-280 

.3 

1.6 

1.3 

1.0  .7 

5.0 

12.2 

11.0 

290-310 

.6 

2.5 

2.6 

.7 

6.4 

10.0 

10.5 

320-340 

.4 

3.1 

1.7 

1.9  .6 

7.7 

11.4 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

13.9 

32.5 

35.1 

14.3  2.3 

.2 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

686 

C  -  4  -  25 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  8000  AAF/RILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECCED:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

3.5 

1.6 

1.3 

.1 

8.2 

9.1 

8.0 

020-040 

2.6 

3.8 

2.6 

.3 

9.3 

7.4 

7.0 

050-070 

1.5 

2.5 

.6 

.1 

4.7 

6.8 

6.5 

(E)  080-100 

.7 

2.2 

.3 

.1 

3.4 

6.2 

5.0 

110-130 

.9 

1.9 

.3 

.1 

3.2 

7.0 

7.0 

140-160 

2.0 

6.0 

7.0 

2.6 

'  .1 

17.8 

10.0 

10.0 

(S)  170-190 

1.2 

4.5 

12.1 

3.5 

.4 

21.8 

11.3 

11.0 

200-220 

.7 

2.8 

3.2 

.3 

7.0 

9.5 

9.5 

230-250 

.4 

1.2 

1.2 

.4 

3.2 

9.9 

9.5 

(W)  260-280 

.7 

1.5 

1.8 

.7 

4.7 

9.4 

10.0 

290-310 

1.2 

1.3 

1.6 

.6 

.4 

.3 

5.4 

10.9 

10.0 

320-340 

1.0 

2.6 

3.6 

2.3 

1.2 

.1 

10.9 

12.1 

12.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiiiniiiiniiiimmiiiiimmiimimiiiiiuumuiiiiiuimiimi 

.4 

//////////// 

TOTALS 

14.5 

33.8 

35.9 

12.3 

2.2 

.4 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  685 


C  -  4  -  26 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEZHC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUBER:  722570  STATION  RAIS:  8000  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.5 

4.8 

2.5 

.7  .6 

11.1 

8.7 

8.0 

020-040 

2.2 

4.8 

1.2 

.3 

8.4 

6.9 

6.5 

050-070 

3.2 

2.5 

.1 

5.8 

4.8 

4.0 

(8)  080-100 

3.1 

2.6 

.3 

6.0 

4.7 

4.0 

110-130 

3.2 

1.9 

.6 

5.7 

4.6 

4.0 

140-160 

5.5 

10.5 

6.7 

1.9  .3 

24.9 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

2.6 

7.9 

7.9 

1.3 

19.7 

8.9 

9.0 

200-220 

.7 

.9 

.3 

1.9 

5.3 

6.0 

230-250 

.7 

1.0 

.4 

.1 

2.3 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

.4 

1.2 

.1 

2.3 

8.1 

10.0 

290-310 

.3 

1.9 

.3 

.3  .1 

2.9 

8.5 

7.5 

320-340 

.9 

2.5 

2.2 

.7  .4 

6.7 

9.6 

9.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

25.5 

41.7 

23.7 

5.4  1.4 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  687 
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onmnm  location  -a*  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEH  ZX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

4.1 

2.9 

.3  .2 

9.6 

7.8 

8.0 

020-040 

3.4 

2.9 

.8 

.3 

7.5 

6.0 

5.5 

050-070 

2.1 

1.1 

3.2 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.1 

.2 

3.1 

4.2 

4.0 

110-130 

3.1 

2.3 

.2 

5.5 

4.3 

3.5 

140-160 

8.6 

6.2 

7.8 

2.9  .5  .2 

26.1 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

5.5 

9.6 

6.5 

1.3 

22.9 

7.9 

8.0 

200-220 

.8 

.8 

.2 

1.8 

4.9 

5.0 

230-250 

.8 

.8 

.2 

1.8 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

1.0 

1.6 

4.8 

5.0 

290-310 

1.0 

1.1 

1.0 

.5 

3.6 

8.3 

7.5 

320-340 

1.5 

2.8 

.6 

.3  1.0 

6.2 

9.1 

6.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

33.8 

20.4 

5.6  1.7  .2 

100.0 

6.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

616 

C  -  4  -  28 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUmUR:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1  I'* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

4.2 

3.2 

1.1 

.4  .0  .0 

10.9 

9.2 

8.0 

020-040 

2.2 

3.5 

2.0 

.5 

8.2 

7.5 

7.0 

050-070 

1.4 

1.5 

.3 

.0 

3.3 

5.6 

5.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.4 

.2 

.0 

2.8 

4.8 

5.0 

110-130 

2.9 

1.6 

.3 

.1 

4.9 

4.7 

4.0 

140-160 

4.1 

5.7 

4.9 

1.7 

.2  .0  .0 

16.6 

8.5 

8.0 

(S)  170-190 

3.1 

7.8 

a. 5 

2.2 

.2  .0  .0 

21.8 

9.4 

9.5 

200-220 

1.1 

2.4 

2.3 

.4 

.0 

6.2 

8.6 

9.0 

230-250 

.7 

1.1 

.6 

.1 

.0 

2.6 

7.5 

7.0 

(W)  260-280 

.5 

1.3 

.8 

.4 

.1 

3.1 

9.0 

8.5 

290-310 

.9 

2.0 

1.4 

.6 

.1  .0 

5.0 

9.0 

8.0 

320-340 

1.9 

3.0 

D 

.5  .0 

0.7 

9.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

fill* 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

22.0 

35.5 

26.5 

8.4 

1.5 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  5074 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1  l-« 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

7.2 

3.9 

1.7  .2 

14.2 

9.2 

9.0 

020-040 

2.8 

1.9 

.0 

.5 

5.9 

5.9 

5.0 

050-070 

.6 

1.2 

1.9 

5.2 

6.0 

(B)  080-100 

1.6 

2.5 

.2 

4.2 

5.0 

5.0 

110-130 

2.6 

1.7 

.5 

4.8 

5.1 

4.0 

140-160 

2.3 

9.7 

10.9 

1.2  .2  .2 

24.5 

9.5 

10.0 

(S)  170-190 

2.5 

12.1 

12.8 

1.7  .2 

29.3 

9.2 

9.5 

200-220 

.5 

2.2 

2.0 

.2 

1.8 

8.3 

9.0 

230-250 

.3 

.2 

.2 

.6 

5.8 

5.C 

(W)  260-280 

.3 

.2 

.5 

9.3 

9.L 

290-310 

.2 

.2 

.3 

14.0 

14.0 

320-340 

.6 

.6 

.6 

.9  1.1 

3.9 

13.6 

16.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

|  15.0 

39.6 

32.3 

6.4  1.7  .2 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  642 

C  -  4  -  30 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  f*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(NJ  350-010 

2.5 

2.7 

1.3  .4 

6.9 

7.1 

7.0 

020-040 

2.3 

1.7 

.6  .4 

5.0 

6.3 

5.0 

050-070 

2.5 

1.0 

.4 

4.0 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

.8 

.2 

1.0 

3.2 

4.0 

110-130 

1.7 

.8 

.6 

3.1 

5.3 

4.0 

140-160 

4.8 

11.3 

4.6  1.5 

22.2 

7.8 

7.0 

(S)  170-190 

5.6 

11.3 

10.7  2.3 

29.9 

8.4 

9.0 

200-220 

1.7 

2.1 

1.3  .2 

5.2 

6.6 

7.0 

230-250 

1.5 

1.5 

2.1 

2.0 

(V)  260-280 

.2 

.2 

6.0 

6.0 

290-310 

3.1 

1.0 

.2 

4.4 

4.4 

4.0 

320-340 

2.9 

2.9 

5.9 

4.6 

4.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.7 

//////////// 

TOTALS 

29.4 

35.2 

19.7  4.8 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  478 


C  -  4  -  31 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/RILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IR  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(It)  350-010 

3.5 

3.3 

.8  1.4  .2 

9.2 

7.5 

6.0 

020-040 

2.7 

1.6 

.4  .4 

5.1 

6.0 

4.0 

050-070 

1.6 

1.2 

2.9 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.6 

2.6 

2.5 

110-130 

3.1 

2.5 

5.5 

4.5 

4.0 

140-160 

5.7 

8.4 

3.5 

17.6 

6.4 

6.5 

(S)  170-190 

7.6 

11.9 

5.1  .6 

25.2 

6.8 

6.0 

200-220 

2.5 

3.7 

2.5 

8.6 

6.9 

7.5 

230-250 

1.2 

.4 

1.6 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.8 

2.2 

4.1 

4.0 

290-310 

2.7 

2.2 

.2 

5.1 

4.7 

4.0 

320-340 

2.2 

1.4 

.8  .2 

4.7 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

TOTALS 

1  35.8 

37.4 

13.3  2.6  .2 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  489 

C  -  4  -  32 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/XILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  91  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


DIRECTIGH  I 
(DEGREES)  1 

i  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

3.3 

2.4 

1.3  .1 

10.1 

8.1 

8.0 

020-040 

1.6 

3.6 

.9 

1.1  .1 

7.3 

8.3 

7.0 

050-070 

2.4 

1.6 

.1 

4.2 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.3 

1.0 

.1 

2.4 

4.8 

4.0 

110-130 

2.2 

2.7 

4.9 

5.1 

5.0 

140-160 

5.2 

7.6 

2.6 

.6 

15.9 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

5.2 

10.3 

4.5 

.3  .1 

20.4 

6.9 

7.0 

200-220 

3.3 

5.0 

1.0 

9.3 

5.9 

6.0 

230-250 

.7 

.7 

1.4 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.4 

.3 

.1 

3.3 

5.7 

5.0 

290-310 

2.4 

1.3 

.7 

.1 

4.6 

5.6 

4.0 

320-340 

3.4 

2.4 

1.9 

.3  .1 

8.2 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIX 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

|  32.0 

40.9 

14.5 

3.8  .4 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

696 

C  -  4  -  33 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  +  6  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.3 

1.8 

4.2 

2.5  .4 

9.3 

12.1 

12.0 

020-040 

.7 

3.3 

3.1 

1.3  .3 

8.6 

10.3 

10.0 

050-070 

1.3 

1.9 

.6 

3.9 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.2 

.7 

3.0 

6.6 

6.0 

110-130 

1.3 

4.5 

.3 

6.1 

6.2 

6.0 

140-160 

1.6 

6.1 

4.5 

.7 

13.0 

8.6 

9.0 

(S)  170-190 

2.7 

9.6 

9.0 

1.8  .1 

23.2 

9.0 

9.0 

200-220 

1.0 

6.9 

4.3 

.9 

13.2 

8.9 

9.0 

230-250 

1.2 

2.5 

.7 

4.5 

6.9 

7.0 

(W)  260-280 

1.0 

1.3 

.7 

.3  .1 

3.6 

8.7 

8.0 

290-310 

1.2 

1.0 

.9 

.3 

3.4 

7.5 

6.0 

320-340 

.6 

2.1 

2.5 

.9  .3 

6.4 

10.4 

10.0 

VAJR1ABLK 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

1  13.9 

42.2 

31.5 

8.4  1.4  .1 

100.0 

8.6 

9.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

667 

C  -  *  -  34 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIIID  SPEED  18  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

1.8 

2.5 

1.9  .1 

7.9 

10.5 

12.0 

020-040 

1.5 

1.2 

9.7 

8.8 

8.0 

050-070 

1.0 

3.4 

6.0 

6.0 

(8)  080-100 

1.0 

1.3 

1.2 

3.6 

7.5 

8.0 

110-130 

1.2 

3.6 

1.2 

.1 

6.1 

7.2 

7.0 

140-160 

1.5 

6.9 

7.9 

.4 

16.8 

9.1 

9.5 

(8)  170-190 

2.1 

7.6 

10.5 

1.2  .1 

21.6 

9.9 

10.0 

200-220 

.7 

3.6 

5.4 

1.2 

10.9 

9.8 

10.0 

230-250 

.6 

1.2 

1.2 

3.0 

7.4 

8.5 

(W)  260-280 

1.3 

1.3 

1.0 

.1 

3.9 

7.1 

6.0 

290-310 

.9 

1.0 

1.6 

.7  .1 

4.5 

10.3 

10.0 

320-340 

.1 

1.9 

2.7 

1.9  .7  .1 

.1 

7.8 

13.0 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.7 

//////////// 

TOTALS 

|  13.4 

36.1 

38.6 

8.6  1.0  .1  .1 

.1 

100.0 

9.3 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

668 

C  -  4  -  35 


U8AFBTAC/D8-- 92/275  -  Pag*  88 


operating  location  -a* 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRHICR  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/ KILLEEN  XX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEH)  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

2.7 

4.0 

1.3 

.1 

9.3 

10.4 

11.0 

020-040 

1.0 

1.6 

2.4 

.9 

.1 

6.1 

9.8 

11.0 

050-070 

1.5 

2.4 

.9 

.3 

5.1 

6.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

3.6 

-7 

6.3 

6.0 

6.0 

110-130 

1.6 

3.9 

2.1 

7.6 

7.0 

6.0 

140-160 

1.6 

7.3 

6.9 

1.5 

.1 

17.5 

9.4 

9.0 

(S)  170-190 

.9 

7.8 

12.3 

2.4 

.6  .1 

24.1 

10.7 

10.0 

200-220 

.7 

2.8 

1.5 

.9 

6.0 

9.1 

8.0 

230-250 

.6 

2.2 

.3 

3.1 

6.8 

8.0 

(W)  260-280 

.6 

1.0 

.6 

.3 

2.5 

8.2 

8.0 

290-310 

.7 

1.6 

1.9 

.4 

.3  .3 

5.4 

10.9 

10.0 

320-340 

.3 

1.6 

2.1 

1.0 

.3  .3  .3 

6.0 

13.2 

12.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.9 

//////////// 

10003 

|  12.4 

38.5 

35.7 

9.0 

1.5  .7  .3 

100.0 

9.4 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

668 

C  -  4  -  36 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RIMER:  722370  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  U1C:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

■tn 

3.3 

.9  .1 

9.7 

8.7 

9.0 

020-040 

1.9 

.4  .1 

9.7 

8.1 

8.0 

050-070 

H 

.3 

6.4 

4.8 

4.0 

(B)  000-100 

11 

.4 

.3 

6.1 

5.2 

4.0 

110-130 

5.1 

3.9 

1.6 

.1 

10.8 

5.8 

5.0 

140-160 

5.2 

10.5 

7.3 

2.2 

25.3 

B.2 

8.0 

(S)  170-190 

1.0 

9.7 

6.1 

1.2  .1 

19.0 

9.0 

9.0 

200-220 

.7 

.9 

.7 

2.4 

7.0 

6.5 

230-250 

.1 

.1 

.3 

6.0 

6.0 

(W)  260-200 

.3 

.1 

.1 

.6 

5.3 

4.5 

290-310 

.4 

1.3 

.9 

.1 

2.8 

8.0 

8.0 

320-340 

.9 

.7 

1.6 

.7  .1 

4.2 

10.6 

11.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

TOTALS 

25.3 

40.3 

24.2 

5.0  .4  .1 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  669 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC.  ASHEVILLE  KC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

3.6 

1.0 

.5 

7.6 

6.8 

6.0 

020-040 

3.6 

2.8 

1.8 

.3 

8.6 

6.7 

6.0 

050-070 

2.6 

1.7 

.3 

4.6 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

4.0 

1.5 

5.5 

3.2 

2.0 

110-130 

4.6 

3.0 

.8 

8.4 

5.0 

4.0 

140-160 

6.1 

11.1 

5.6 

1.8 

24.7 

7.7 

8.0 

(S)  170-190 

4.8 

9.8 

7.1 

1.3 

23.0 

8.1 

8.0 

200-220 

1.2 

.5 

.2 

1.8 

4.2 

4.0 

230-250 

.7 

.7 

2.5 

3.0 

(W)  260-280 

1.7 

1.7 

2.2 

2.0 

290-310 

.7 

.5 

.2 

.2 

1.5 

6.8 

7.0 

320-340 

1.7 

2.8 

.3 

.3 

5.1 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imiiiiimiiiiimimiiimiimmmiiiiiuutmimiiiiiiiitiiiimiii 

6.8 

//////////// 

TOTALS 

34.2 

37.3 

17.3 

4.4 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  604 
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operating  location  -a*  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

OSAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

RATION  NUMBER:  722570  RATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1  *-« 

5-9 

1C— 14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

.2 

8.8 

9.1 

9.0 

020-040 

1.8 

3.1 

.1 

7.7 

8.3 

8.0 

050-070 

2.1 

1.9 

.4 

.0 

4.4 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.4 

.4 

.0 

3.8 

5.3 

4.0 

110-130 

2.6 

3.2 

.9 

.0 

.0 

6.7 

5.9 

6.0 

140-160 

3.9 

8.5 

5.4 

1.1 

.0 

19.0 

8.0 

8.0 

(S)  170-190 

3.6 

9.6 

8.2 

1.4 

.2  .0 

23.0 

8.7 

9.0 

200-220 

1.5 

3.3 

2.1 

.4 

7.3 

7.9 

8.0 

230-250 

.8 

1.0 

.3 

2.1 

6.1 

6.5 

(W)  260-280 

1.0 

.8 

.4 

.1 

.0  .0 

2.3 

6.5 

5.5 

290-310 

1.4 

1.3 

.9 

.3 

.1  .0 

3.9 

7.6 

7.0 

320-340 

1.5 

m 

B 

.7 

.2  .1  .1 

.0 

6.1 

9.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

j  24.1 

36.9 

25.1 

6.1 

.6  .1  .1 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

4939 

0  -  4  -  39 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IIC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*!  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

« 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

.7 

2.7 

1.3 

1.3 

.2 

6.1 

10.0 

9.0 

020-040 

1.6 

2.9 

1.3 

5.8 

6.9 

7.5 

050-070 

2.5 

2.9 

.2 

5.6 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

.9 

.7 

.5 

.2 

2.3 

7.5 

6.0 

110-130 

2.2 

4.1 

.7 

7.0 

6.2 

6.0 

140-160 

3.8 

16.4 

9.4 

1.1 

30.6 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

4.0 

15.1 

10.3 

1.3 

30.6 

8.3 

8.0 

200-220 

.7 

4.0 

1.1 

5.8 

7.3 

7.5 

230-250 

.4 

.5 

.2 

1.1 

7.0 

8.0 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.2 

.7 

9.8 

4.5 

290-310 

.5 

.2 

.2 

.9 

6.2 

3.0 

320-340 

.2 

.9 

.5 

.2 

1.8 

8.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

TOTALS 

17.9 

50.6 

25.5 

4.3 

.2 

.2 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  556 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAP/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

2.6 

.2 

4.6 

5.2 

6.0 

020-040 

1.2 

2.2 

1.6 

5.0 

7.4 

8.0 

050-070 

1.6 

1.0 

.6 

3.2 

6.0 

4.5 

(E)  080-100 

3.6 

.2 

.2 

4.0 

2.8 

2.0 

110-130 

3.0 

2.6 

.8 

6.4 

5.3 

5.0 

140-160 

7.2 

11.4 

7.8 

.4 

.2 

27.1 

7.3 

6.0 

(S)  170-190 

4.2 

13.9 

9.6 

2.0 

29.7 

8.7 

8.0 

200-220 

1.6 

1.0 

.6 

3.2 

5.8 

5.0 

230-250 

.6 

.6 

2.3 

2.0 

(W)  260-280 

.8 

.8 

3.8 

4.0 

290-310 

.6 

1.0 

.2 

1.8 

5.3 

5.0 

320-340 

.6 

2.2 

.4 

3.2 

6.8 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

26.8 

38.1 

21.8 

2.6 

.2 

100.0 

6.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  498 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RJECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

2.4 

.7  .2 

6.4 

5.8 

5.0 

020-040 

2.1 

4.2 

.5  .3 

7.1 

6.3 

6.0 

050-070 

1.2 

.5 

1.7 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.2 

2.4 

2.0 

110-130 

4.5 

3.1 

.7 

8.3 

4.8 

4.0 

140-160 

6.9 

10.7 

3.3  .5 

21.5 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

5.2 

12.5 

7.8  1.0 

26.5 

7.9 

8.0 

200-220 

1.6 

2.6 

.5 

4.7 

5.9 

6.0 

230-250 

.5 

.2 

.7 

3.0 

2.0 

(W)  260-280 

1.0 

.5 

1.6 

3.6 

3.0 

290-310 

1.9 

.9 

.5 

3.3 

5.9 

4.0 

320-340 

2.0 

1.4 

.5  .2 

4.8 

5.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.2 

//////////// 

TOTALS 

33.0 

39.0 

14.5  2.2 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  578 


C  -  *  -  42 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Wild  SPEED 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLBEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

2.5 

1.3  .1 

6.3 

6.5 

6.0 

020-040 

2.0 

3.2 

1.4  .4  .1 

7.1 

7.6 

6.0 

050-070 

1.3 

.8 

.3 

2.4 

5.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

1.3 

.1  .1 

4.3 

4.5 

3.0 

110-130 

3.9 

4.5 

.3  .1 

8.8 

5.3 

5.0 

140-160 

4.6 

9.0 

4.3  .6  .1 

18.6 

7.3 

7.0 

(S)  170-190 

3.5 

12-0 

6.9  .7 

23.1 

8.0 

8.0 

200-220 

2.5 

3.4 

1.7 

7.6 

6.4 

6.0 

230-250 

1.1 

.7 

1.8 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

.i 

1.0 

3.3 

3.0 

290-310 

1.8 

i.i 

.1 

3.1 

4.6 

4.0 

320-340 

1.7 

3.1 

1.7 

6.4 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

9.5 

III  II  III! Ill 

TOTALS 

|  28.4 

41.7 

18.1  2.0  .2 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

715 

C  -  4  -  43 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX 

LOT  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

|  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

3.0 

3.0 

.6 

7.6 

9.4 

9.0 

020-040 

1.9 

3.9 

1.4 

.3 

7.4 

7.1 

8.0 

050-070 

1.6 

2.1 

.3 

.1 

4.2 

6.1 

6.0 

(L,  080-100 

1.4 

2.4 

.i 

4.0 

5.5 

6.0 

110-130 

3.0 

5.0 

1.7 

.1 

9.9 

6.5 

6.0 

140-160 

3.3 

8.0 

6.2 

1.9  .3 

19.6 

8.7 

8.0 

(S)  170-190 

1.7 

9.7 

11.0 

2.0  .4 

24.9 

9.9 

10.0 

200-220 

1.9 

3.6 

5.6 

.6  .1 

11.7 

8.9 

10.0 

230-250 

.4 

.9 

.1 

1.4 

6.0 

6.5 

(W)  260-280 

.4 

.9 

.1 

.1 

1.6 

7.0 

5.0 

290-310 

.9 

.7 

.6 

.1 

2.3 

7.4 

7.5 

320-340 

.7 

1.6 

1.1 

.1 

3.6 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

//////////// 

TOTALS 

j  18.2 

41.8 

31.2 

5.7  .9  .1 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

698 

C  -  4  -  44 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

BSAFBEMC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  HAMB:  HOOD  AAF/KILLBEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.9 

1.9 

2.0 

.1 

4.9 

8.4 

8.5 

020-040 

2.3 

4.3 

1.3 

.4 

8.3 

6.7 

6.0 

050-070 

.9 

2.9 

.6 

.1 

4.5 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

2.4 

2.3 

.7 

5.5 

6.1 

6.0 

110-130 

2.3 

8.3 

2.0 

.4 

13.1 

7.2 

7.0 

140-160 

2.7 

8.9 

7.6 

1.6  1.0 

21.9 

9.3 

8.5 

(S)  170-190 

1.6 

7.1 

13.8 

2.3  .1 

24.9 

10.5 

11.0 

200-220 

.9 

2.4 

2.4 

.4 

6.2 

8.9 

9.0 

230-250 

.9 

.3 

1.2 

5.0 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

.5 

.9 

1.9 

8.3 

9.0 

290-310 

.4 

.7 

.3 

1-4 

6.8 

6.5 

320-340 

.7 

2.7 

2.0 

.3 

5.8 

8.4 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

//////////// 

TOTALS 

|  16.4 

42.1 

33.9 

5.6  1.1 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

695 

C  -  4  -  45 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

3.4 

2.3 

.4 

8.0 

7.9 

7.0 

020-040 

.4 

3.4 

.7 

4.6 

7.2 

8.0 

050-070 

1.9 

4.2 

1.7 

.1 

7.9 

6.7 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

3.0 

.7 

5.0 

6.6 

6.0 

110-130 

2.0 

7.9 

2.9 

.3  .1 

13.2 

7.9 

7.5 

140-160 

2.1 

9.0 

10.3 

2.1  .9 

24.5 

9.9 

10.0 

(S)  170-190 

1.6 

6.0 

12.8 

3.6  .4 

24.4 

10.7 

11.0 

200-220 

.4 

2.0 

1.7 

.1 

4.3 

8.8 

9.0 

230-250 

.6 

.4 

1.0 

4.0 

2.0 

(W)  260-280 

.4 

.3 

.6 

1.3 

6.8 

5.0 

290-310 

.4 

1.3 

1.7 

6.0 

6.0 

320-340 

.3 

1.7 

.9 

.1 

3.0 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

j  13.3 

42.6 

34.6 

6.7  1.4 

100.0 

8.7 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  698 

C  -  4  -  46 
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operating  location  *a* 

BSATETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DECREES) 

j  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350*0X0 

3.6 

3.0 

1.3  .1 

8.0 

6.0 

5.0 

020-040 

1.9 

2.6 

.7 

5.2 

5.7 

6.0 

050-070 

2.9 

3.6 

.7 

7.2 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

3.6 

3.7 

.3 

7.6 

5.3 

5.0 

110-130 

3.6 

8.5 

2.6  .4 

15.0 

7.0 

6.0 

140-160 

5.2 

13.8 

10.7  1.6 

.1  .1 

31.5 

8.4 

8.0 

(S)  170-190 

1.9 

9.0 

7.2  1.3 

.4 

19.8 

9.2 

8.5 

200-220 

.6 

.3 

.1 

1.0 

5.0 

4.0 

230-250 

.7 

.3 

1.0 

4.3 

3.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.4 

.7 

9.0 

10.0 

290-310 

.3 

.1 

.4 

7.3 

4.0 

320-340 

.6 

1.0 

.4 

2.0 

6.9 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

//////////// 

TOTALS 

I  25.0 

45.9 

24.4  3.5 

.5  .1 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  (TIMBER  OP  OBSERVATIONS 

698 

C  -  4  -  47 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  DOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  8000  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  BOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

3.0 

.5  .4  .2 

6.2 

6.7 

6.0 

020-040 

1.8 

1.2 

.9  .2 

4.1 

6.7 

5.0 

050-070 

3.0 

.9 

.2 

4.1 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

5.7 

1.2 

6.9 

3.7 

3.0 

110-130 

6.7 

4.4 

1.4  .7 

13.3 

5.5 

4.0 

140-160 

8.1 

12.9 

10.6  1.1 

32.7 

7.8 

8.0 

(S)  170-190 

2.7 

7.3 

8.0  2.3 

20.2 

9.5 

10.0 

200-220 

.4 

.5 

.4  .2 

1.4 

8.0 

6.5 

230-250 

.2 

.2 

.4 

3.5 

3.5 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.5 

4.0 

2.0 

290-310 

.4 

.2 

.5 

4.0 

3.0 

320-340 

.7 

1.8 

.2 

2.7 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

|  32.2 

33.8 

22.0  4.7  .4  .2 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  565 

C  -  «  -  48 
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OFKRATINC  LOCATION  *A- 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  I*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  72i:>70  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1  !-« 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.1 

2.7 

1.5 

.3 

.0 

6.6 

7.1 

6.0 

020-040 

El 

3.2 

1.1 

.2 

.0  .0 

6.2 

6.9 

7.0 

050-070 

H 

2.1 

.5 

.1 

4.5 

5.9 

6.0 

(E)  000-100 

2.8 

1.9 

.3 

.0 

5.0 

4.9 

4.0 

110-130 

3.6 

5.7 

1.6 

.3 

.0 

11.2 

6.4 

6.0 

140-160 

4.8 

10.4 

7.6 

1.3 

.3  .0 

24.4 

8.2 

8.0 

(8)  170-190 

2.7 

9.5 

9.7 

1.9 

.2 

24.0 

9.3 

9.0 

200-220 

1.2 

2.0 

1.7 

.2 

.0 

5.2 

7.8 

8.0 

230-250 

.6 

.3 

.1 

1.0 

4.3 

3.0 

(V)  260-280 

.5 

.3 

.3 

.0 

1.2 

6.1 

5.0 

290-310 

.8 

.7 

.2 

.0 

1.8 

5.9 

5.0 

320-340 

1.0 

1.9 

1.0 

.1 

.0 

4.0 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

TOTALS 

|  23.6 

40.7 

25.6 

4.4 

.5 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

5145 

C  -  4  -  49 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  BOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

2.6 

2.0 

.6 

7.0 

8.3 

8.0 

020-040 

1.4 

5.0 

2.2 

1.4  .2  .2 

10.3 

9.4 

8.0 

050-070 

1.2 

.8 

.2 

.4 

2.6 

7.0 

5.0 

(B)  080-100 

2.0 

1.8 

.6 

.2 

4.6 

6.3 

7.0 

110-130 

3.8 

7.4 

3.8 

.2 

15.1 

7.1 

7.0 

140-160 

3.6 

14.7 

10.9 

1.2  .2 

30.6 

8.7 

8.5 

(S)  170-190 

2.2 

11.3 

7.8 

.4 

21.7 

8.4 

8.0 

200-220 

.2 

2.6 

.2 

3.0 

6.5 

7.0 

230-250 

.4 

.2 

.6 

3.3 

2.0 

(W)  260-280 

.2 

.4 

.6 

4.7 

5.0 

290-310 

.2 

.2 

.2 

.6 

8.0 

6.0 

320-340 

.2 

.8 

.2 

.2 

1.4 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

17.2 

47.8 

28.1 

4.6  .4  .2 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  ciBSERVATIONS  503 


C  -  4  -  50 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

2.0 

.2 

5.1 

4.8 

4.0 

020-040 

3.1 

1.6 

.6 

5.3 

5.1 

4.0 

050-070 

1.4 

.8 

2.3 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

1.6 

.8 

2.5 

4.1 

4.0 

110-130 

3.3 

3.1 

1.0 

7.4 

5.4 

5.0 

140-160 

11.3 

6.6 

1.0  .2 

.2 

19.3 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

11.7 

17.6 

5.5  .4 

35.2 

6.2 

6.0 

200-220 

2.7 

2.9 

.2 

5.7 

4.4 

5.0 

230-250 

1.6 

.8 

.2 

2.7 

4.4 

3.0 

(W)  260-280 

1.2 

.4 

1.6 

3.4 

3.5 

290-310 

.2 

.2 

6.0 

6.0 

320-340 

1.2 

.2 

.4 

1.8 

4.7 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.9 

//////////// 

TOTALS 

|  42.0 

37.0 

9.1  .6 

.2 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

488 

C  -  4  -  51 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

l  14 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.5 

2.4 

.5 

6.5 

5.3 

4.0 

020-040 

1.4 

2.4 

.5 

4.4 

5.5 

5.0 

0S0-070 

1.9 

.3 

.3 

2.6 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

1.4 

.9 

.2 

2.4 

5.4 

4.0 

110-130 

3.1 

.7 

.3 

4.2 

4.1 

3.5 

140-160 

8.4 

5.4 

1.2 

15.0 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

13.4 

12.6 

1.7  .2 

27.9 

5.1 

5.0 

200-220 

5.1 

4.7 

.2 

9.9 

4.5 

4.0 

230-250 

1.2 

.7 

1.9 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

1.7 

.3 

2.1 

2.8 

2.0 

290-310 

1.2 

.5 

1.7 

3.1 

2.5 

320-340 

2.8 

1.2 

.2  .2 

4.4 

4.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.9 

//////////// 

TOTALS 

45.1 

32.1 

4.6  .9 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  573 


C  -  4  -  52 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OSAFBXAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

l  14 

5-9 

WIND  SPEED  IB  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.7 

3.9 

.6 

8.2 

5.3 

5.0 

020-040 

1.7 

2.7 

1.4  .1 

5.9 

7.4 

8.0 

050-070 

.7 

.8 

.3 

1.8 

5.6 

5.0 

(B)  080-100 

1.5 

1.3 

.4 

3.2 

5.3 

5.0 

110-130 

2.4 

1.5 

.1 

4.1 

4.7 

4.0 

140-160 

6.6 

7.5 

.8 

14.9 

5.0 

5.0 

(9)  170-190 

11.5 

11.1 

4.1  .1 

26.9 

5.7 

5.0 

200-220 

5.1 

6.3 

1.0 

12.4 

5.5 

5.0 

230-250 

2.0 

.6 

2.5 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

1.1 

.3 

1.4 

3.2 

3.0 

290-310 

1.5 

.3 

1.8 

2.8 

3.0 

320-340 

2.3 

1.0 

.1 

3.4 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.5 

//////////// 

TOTALS 

|  40.1 

37.3 

8.8  .2 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  711 

C  -  4  -  53 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/RILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DECREES)  1 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-*9  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

2.5 

2.2 

6.2 

7.1 

8.0 

020-040 

1.3 

2.0 

1.6  .1 

5.1 

8.0 

8.0 

050-070 

1.6 

2.2 

.6 

4.3 

6.2 

6.5 

(B)  080-100 

1.7 

1.7 

.1 

3.6 

4.8 

5.0 

110-130 

3.0 

3.3 

1.0  .1 

7.5 

6.0 

6.0 

140-160 

6.2 

5.5 

2.6 

14.3 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

3.3 

15.2 

8.1  1.6 

28.2 

8.3 

8.0 

200-220 

3.6 

8.0 

3.9  .3 

15.8 

7.1 

7.0 

230-250 

2.3 

2.2 

1.0 

5.5 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.0 

.1 

2.5 

4.6 

4.0 

290-310 

.4 

.1 

.6 

3.5 

4.0 

320-340 

1.0 

1.3 

.1 

2.5 

4.7 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

//////////// 

TOTALS 

27.3 

45.0 

21.3  2.1 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  691 


C  -  4  -  54 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/RILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  01  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

2.3 

1.7  .3 

5.0 

7.7 

8.0 

020-040 

.9 

1.4 

2.2  .3 

4.8 

8.8 

10.0 

050-070 

.9 

2.2 

1.0 

4.0 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

2.2 

1.9 

.3 

4.3 

4.8 

4.5 

110-130 

3.3 

6.2 

.3 

9.0 

5.7 

6.0 

140-160 

5.3 

11.8 

3.6  .3 

21.1 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

4.8 

13.3 

10.7  .6 

29.3 

8.2 

8.0 

200-220 

1.9 

6.8 

3.2 

11.0 

7.5 

8.0 

230-250 

1.4 

.4 

.1 

2.0 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.1 

.6 

3.0 

1.5 

290-310 

1.3 

.7 

2.0 

3.6 

2.5 

320-340 

.6 

1.2 

.4  .1 

2.3 

7.2 

5.5 

VARIABLE 

! 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

24.4 

48.3 

23.5  1.5  .1 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  692 


C  -  4  -  55 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFE1AC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722S70  STATION  RAMS:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT 

TO  UTC:  ♦ 

6 

MONTH:  JUN  HOURS 

:  15-17 

DIRECTION 

(DEGREES) 

l  14 

5-9 

10-14  15- 

WIHD  8 PEED  IH  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.3 

1.9 

.1 

6.0 

7.7 

8.0 

020-040 

.7 

2.6 

1.7 

.1 

5.2 

8.3 

8.0 

050-070 

1.3 

3.5 

.4 

5.2 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

2.7 

2.4 

.9 

.1 

6.2 

6.0 

5.0 

110-130 

3.0 

8.2 

2.2 

.3 

13.7 

6.7 

6.0 

140-160 

4.7 

12.8 

9.6 

.4 

27.6 

7.9 

8.0 

(8)  170-190 

2.4 

11.8 

9.8 

.6  .1 

24.7 

8.6 

8.0 

200-220 

.9 

3.3 

1.3 

5.5 

7.1 

6.5 

230-250 

.9 

.4 

1.3 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

2.0 

1.0 

290-310 

1.2 

.4 

1.6 

4.1 

4.0 

320-340 

.7 

.6 

1.3 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiimuinnnnujtiiimmiuiiiinimiinnmiuinmiiiinumiiiii 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

|  20.6 

46.3 

27.8  1 

.5  .2 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

695 

C  -  4  -  56 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  DUtBER:  722570  STATION  DAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

1.4 

.7 

.1  .1 

3.9 

7.8 

6.0 

020-040 

2.0 

2.7 

1.3 

.3  .1 

6.5 

7.6 

7.0 

050-070 

2.3 

2.7 

.6 

.1 

5.8 

6.2 

5.5 

(B)  080-100 

2.4 

2.7 

.3 

5.5 

5.1 

5.0 

110-130 

6.5 

8.9 

1.3 

.1 

16.8 

5.8 

5.0 

140-160 

7.2 

21.9 

6.8 

.3 

36.1 

6.9 

7.0 

(8)  170-190 

4.6 

9.5 

3.3 

.1 

17.6 

6.7 

7.0 

200-220 

1.0 

1.0 

.3 

2.3 

5.3 

5.0 

230-250 

.6 

.1 

.1 

.9 

5.3 

3.5 

(«)  260-280 

.1 

.1 

10.0 

10.0 

290-310 

.1 

.1 

.3 

3.5 

3.5 

320-340 

.4 

.6 

.1 

.1 

1.3 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

//////////// 

TOTALS 

|  28.5 

51.6 

14.8 

.7  .5  .1  .1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS  695 

C  -  4  -  57 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAP/KILLBEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUR  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

1.3 

.2 

2.3 

5.8 

5.0 

020-040 

4.1 

2.0 

6.1 

4.3 

4.0 

050-070 

2.3 

1.6 

.2 

4.1 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

3.6 

1.8 

.2  .2 

5.7 

4.7 

4.0 

110-130 

9.1 

4.7 

.5 

14.3 

4.3 

4.0 

140-160 

14.0 

13.8 

4.3  7 

32.7 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

8.6 

8.2 

3.9  .2 

20.9 

6.1 

6.0 

200-220 

1.6 

.4 

.4 

2.3 

4.4 

4.0 

230-250 

.2 

.5 

.2 

.9 

7.4 

6.0 

(V]  260-280 

.5 

.4 

.9 

3.8 

3.0 

290-310 

.4 

.2 

.5 

4.7 

4.0 

320-340 

.5 

.5 

1.1 

6.7 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

45.8 

34.9 

10.2  1.1  .2 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

559 

C  -  4  -  58 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPBED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  KEITH:  JUN  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

2.3 

1.0 

.1  .0 

.0 

5.6 

6.5 

6.0 

020-040 

1.8 

2.2 

1.2 

.1  .0  .0 

5.4 

7.0 

6.0 

050-070 

1.5 

1.8 

.5 

.0 

3.8 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.7 

.3 

.0 

4.3 

5.1 

4.0 

110-130 

4.2 

4.7 

.9 

.1 

9.8 

5.6 

5.0 

140-160 

7.7 

10.9 

3.9 

.2  .0 

22.7 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

7.2 

12.3 

6.1 

.5  .0 

26.1 

7.0 

7.0 

200-220 

2.7 

4.3 

1.4 

.0 

8.4 

6.2 

6.0 

230-250 

1.3 

.7 

.2 

.0 

2.2 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

.8 

.3 

.0 

1.2 

3.6 

3.0 

290-310 

.8 

.3 

1.1 

3.5 

3.0 

320-340 

1.2 

.8 

.2 

.0  .0  .0 

2.3 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

33.5 

42.3 

15.7 

1.0 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

5104 

C  -  4  -  59 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  KBTERS) . 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1 

5-9 

WIND  SPEED  III  kuctts 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

9.2 

1.7  .4 

12.9 

7.6 

7.0 

020-040 

2.1 

5.4 

4.2 

11.7 

8.1 

8.0 

050-070 

.8 

1.7 

1.3 

3.7 

7.6 

9.0 

(E)  080-100 

2.9 

.8 

.4 

4.2 

5.2 

4.0 

110-130 

6.7 

10.4 

2.1  .4 

19.6 

6.4 

6.0 

140-160 

4.6 

15.4 

2.5  .4 

22.9 

6.9 

7.0 

(S)  170-190 

4.6 

9.6 

.4 

14.6 

5.3 

5.0 

200-220 

1.3 

4.6 

.4 

6.2 

6.5 

6.0 

230-250 

(W)  260-280 

.8 

.8 

2.5 

2.5 

290-310 

320-340 

1.3 

.4 

.4 

2.1 

5.2 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

|  26.8 

57.5 

13.0  .8  .8 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  240 

C  -  4  -  60 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLEEH  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

tm 

.9 

2.2 

4.3 

4.0 

020-040 

flfl 

.5 

1.4 

4.6 

4.0 

050-070 

H 

.2 

.9 

2.8 

3.0 

(S)  080-100 

H 

.2 

.9 

3.2 

3.0 

110-130 

wm 

1.4 

3.8 

4.2 

4.0 

140-160 

14.4 

4.9 

19.3 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

15.7 

19.6  4.0  .7 

40.0 

5.9 

5.5 

200-220 

H 

6.3  .9 

13.9 

4.9 

5.0 

230-250 

B 

.4 

1.6 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

B 

.2 

1.0 

1.0 

290-310 

I 

.5 

2.0 

2.0 

320-340 

.2 

2.0 

3.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

|  46.5 

34.4  5.1  .7 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 

C  -  4  -  61 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  9000  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  WTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

.5 

2.1 

3.5 

3.0 

020-040 

.8 

.2 

.3 

1.3 

4.9 

3.5 

050-070 

1.1 

.3 

1.5 

3.6 

3.0 

(E)  080-100 

1.5 

.2 

1.6 

3.6 

2.0 

110-130 

2.4 

1.0 

3.4 

3.3 

2.0 

140-160 

10.4 

2.9 

.3 

13.7 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

18.8 

10.6 

1.6 

31.0 

4.3 

4.0 

200-220 

11.7 

6.4 

.8 

18.9 

4.3 

4.0 

230-250 

2.0 

.2 

2.1 

2.3 

2.0 

(W)  260-280 

1.0 

1.0 

2.7 

2.5 

290-310 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

320-340 

2.4 

2.4 

2.4 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.4 

////// 

////// 

TOTALS 

1  54.2 

22.1 

3.0  .2 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  RIMER  OP  OBSERVATIONS  613 

C  -  4  -  62 
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OFKRETINC  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KXLLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  SOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.3 

.3 

.1 

3.7 

3.3 

3.0 

020-040 

1.7 

.6 

.3  .1 

2.7 

5.0 

3.0 

050-070 

.8 

.4 

1.3 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

1.6 

.4 

2.0 

2.9 

2.0 

110-130 

1.0 

1.1 

2.1 

4.5 

5.0 

140-160 

8.1 

3.0 

.1 

11.2 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

15.1 

10.5 

1.1  .1 

26.9 

4.6 

4.0 

200-220 

1 

1.0  .3 

19.9 

5.2 

5.0 

230-250 

D 

7.8 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

2.5 

3.6 

3.0 

290-310 

2.3 

2.5 

2.0 

320-340 

m 

1.8 

2.8 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.8 

//////////// 

TOTALS 

50.0 

30.9 

2.6  .5 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

707 

C  -  4  -  63 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  9000  AAF/KILLSSN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.5 

.9 

.3 

2.6 

4.6 

4.0 

020-040 

1.7 

1.7 

.4  .1 

4.1 

5.5 

5.0 

050-070 

2.2 

.7 

2.9 

3.6 

3.5 

(E)  080-100 

1.6 

1.2 

.3 

3.1 

5.0 

4.0 

110-130 

2.0 

1.7 

.4 

4.2 

5.5 

5.0 

140-160 

3.2 

3.5 

1.0 

7.7 

5.4 

6.0 

(S)  170-190 

5.1 

12.5 

5.2  .4 

23.3 

7.0 

7.0 

200-220 

6.6 

16.9 

5.8 

29.3 

6.9 

7.0 

230-250 

3.9 

4.8 

.9 

9.6 

5.6 

6.0 

<W)  260-260 

2.5 

2.6 

.1 

5.2 

4.5 

5.0 

290-310 

2.0 

1.0 

3.1 

3.8 

4.0 

320-340 

1.0 

.7 

1.7 

4.3 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.1 

//////////// 

TOTALS 

33.3 

48.2 

14.4  .5 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

686 

C  -  4  -  64 
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operating  location  -a* 

gunw,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  HAMS:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SBP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.9 

1.2 

.4 

.3 

2.8 

7.6 

6.0 

020-040 

2.0 

2.5 

.7 

5.2 

6.0 

6.0 

050-070 

2.8 

1.7 

.1 

4.7 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

1.6 

.1 

.1 

3.8 

5.1 

4.5 

110-130 

3.5 

4.4 

1.6 

.1 

9.6 

5.9 

5.0 

140-160 

4.2 

10.5 

3.1 

.1 

17.9 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

5.8 

17.3 

6.0 

.7 

29.8 

7.1 

7.0 

200-220 

3.3 

7.7 

3.1 

.1 

14.3 

6.8 

7.0 

230-250 

1.6 

2.5 

.1 

.1 

4.4 

5.5 

5.5 

(«)  260-280 

1.2 

.6 

1.7 

4.7 

4.0 

290-310 

1.0 

.3 

1.3 

2.9 

2.0 

320-340 

1.6 

.4 

.4 

2.5 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

29.8 

50.7 

15.6 

1.5 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  687 


C  -  4  -  65 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAP/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  lire 

♦  6 

MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 

DIRECTION 

(DEGREES) 

-* 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN  , 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

.9 

1.2 

.3 

3.1 

8.7 

9.0 

020-040 

.7 

2.8 

1.2 

.3 

4.9 

7,7 

7.0 

050-070 

.9 

1.7 

.4 

3.1 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

2.2 

4.1 

.7 

7.0 

6.0 

6.0 

110-130 

3.3 

5.7 

2.6 

.i 

11.8 

6.8 

6.0 

140-160 

6.1 

17.2 

6.6 

.4 

30.3 

7.2 

7.0 

(S)  170-190 

4.2 

14.4 

8.2 

.9  .1 

27.8 

8.1 

8.0 

200-220 

1.6 

5.1 

.9 

.1 

7.7 

6.7 

7.0 

230-250 

.6 

.7 

1.3 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

10.0 

10.0 

290-310 

.1 

.1 

.1 

.4 

7.3 

8.0 

320-340 

.6 

.7 

1.3 

5.3 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1.2 

un  ilium 

TOTALS 

|  21.0 

53.4 

22.0 

2.1  .1 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

687 

C  -  4  -  66 
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operating  location 

USAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  RAMS:  BOOO  AAF/KILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH;  JUL  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DECREES)  ] 

l  ^ 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.6 

.7 

.6 

1.9 

7.2 

6.0 

020-040 

1.2 

1.5 

1.0 

3.6 

7.0 

6.0 

050-070 

2.6 

2.0 

.3 

4.9 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.0 

3.1 

.7 

5.8 

6.0 

6.0 

110-130 

6.1 

7.3 

2.5 

15.9 

5.9 

6.0 

140-160 

10.3 

17.5 

7.6  .4 

.1 

36.0 

6.9 

6.0 

(8)  170-190 

5.4 

14.6 

5.4  .3 

25.6 

7.1 

7.0 

200-220 

.7 

1.7 

.1  .3 

2.9 

7.5 

7.5 

230-250 

.1 

.4 

.6 

5.8 

6.0 

(V)  260-280 

.1 

.1 

6.0 

6.0 

290-310 

.4 

.1 

.6 

3.8 

2.5 

320-340 

.3 

.1 

.1 

.6 

5.8 

3.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

//////////// 

TOTALS 

|  29.7 

49.1 

18.2  1.1 

.1 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

687 

C  -  4  -  67 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETRC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

l  14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(»)  350-010 

.3 

.5  .2 

1.0 

6.0 

6.0 

020-040 

2.0 

2.0 

4.0 

4.8 

4.5 

050-070 

1.8 

.2 

2.0 

3.3 

4.0 

(B)  080-100 

3.8 

1.0  .2 

4.9 

3.5 

3.0 

110-130 

7.7 

2.0 

9.7 

3.4 

3.0 

140-160 

14.8 

14.0  2.8  .2 

31.8 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

13.5 

16.1  4.8  .5 

34.9 

6.0 

5.0 

200-220 

1.8 

1.3 

3.1 

4.3 

4.0 

230-250 

(V)  260-280 

290-310 

320-340 

.7 

.2  .2 

1.0 

6.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiimimimiiiiiiiiuimimmimiimummuiiiiuiiiumiuii 

7.6 

TOTALS 

1  46.4 

37.1  8.2  .9 

100.0 

4.8 

4.0 

TOTAL  IfUMBER  OP  OBSERVATIONS  607 

C  -  4  -  68 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOC®  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  i-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1 

.7 

.4 

.1 

2.4 

5.6 

4.0 

020-040 

1.5 

.5 

.1 

3.5 

6.0 

5.0 

050-070 

H 

1.0 

.i 

2.7 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

H 

1.5 

.3 

.0 

3.7 

5.0 

4.0 

110-130 

3.2 

.9 

.0 

7.7 

5.4 

5.0 

140-160 

8.7 

9.3 

2.8 

.2 

.0 

20.9 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

10.2 

14.3 

4.6 

.5 

.0 

29.6 

6.2 

6.0 

200-220 

5.2 

7.0 

1.6 

.1 

13.9 

5.9 

6.0 

230-250 

1.7 

1.7 

.1 

.0 

3.6 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

.6 

.0 

1.4 

4.2 

4.0 

290-310 

.9 

.2 

.0 

1.1 

3.3 

2.0 

320-340 

1.2 

.3 

.1 

.0 

1.7 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.8 

//////////// 

TOTALS 

38.4 

41.3 

11.4 

1.0 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  5229 


C  -  4  -  69 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILB  (0800  METERS) . 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  i-« 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

1.6 

3.0 

3.0 

020-040 

3.1 

.8 

3.9 

3.8 

2.0 

050-070 

3.1 

.8 

3.9 

2.2 

1.0 

(B)  080-100 

6.3 

2.3 

8.6 

2.8 

2.0 

110-130 

4.7 

12.5  3.1  .8 

21.1 

6.8 

7.0 

140-160 

15.6 

11.7  .8 

28.1 

4.8 

4.0 

(8)  170-190 

13.3 

7.0  .8 

21.1 

4.3 

4.0 

200-220 

3.1 

3.1 

2.8 

3.0 

230-250 

(W)  260-280 

290-310 

320-340 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

//////////// 

TOTALS 

50.8 

34.3  5.5  .8 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  128 


C  -  4  -  70 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SBP  91 

1ST  TO  UPC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

2.4 

4.4 

4.7 

5.0 

020-040 

1.9 

.7  .2 

2.7 

4.3 

4.0 

050-070 

.7 

.7 

1.8 

2.0 

(K)  080-100 

2.4 

2.4 

2.1 

2.0 

110-130 

7.3 

1.0 

8.4 

2.9 

3.0 

140-160 

10.6 

6.5  .2 

17.2 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

15.4 

21.8  3.2 

40.4 

5.5 

5.0 

200-220 

5.3 

6.1  .2 

11.6 

4.7 

5.0 

230-250 

1.0 

.2 

1.2 

2.9 

3.0 

(W)  260-280 

.5 

.5 

2.3 

2.0 

290-310 

.2 

.3 

.5 

5.7 

7.0 

320-340 

1.2 

1.2 

1.7 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

TOTALS 

48.5 

39.0  3.8 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  586 


C  -  4  -  71 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

WIND  8PEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

1.9 

4.5 

3.9 

4.0 

020-040 

1.4 

.9 

2.3 

4.1 

4.0 

050-070 

1.4 

.2 

1.5 

3.4 

3.5 

(B)  080-100 

2.0 

.2 

2.2 

2.2 

2.0 

110-130 

2.6 

.3 

2.9 

2.6 

3.0 

140-160 

10.5 

1.7 

12.2 

2.8 

2.0 

(S)  170-190 

21.4 

12.4  .6 

34.4 

4.2 

4.0 

200-220 

9.6 

7.6  .2 

17.3 

4.4 

4.0 

230-250 

1.4 

.9 

2.3 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

.6 

2.0 

1.5 

290-310 

.5 

.2 

.6 

2.3 

1.5 

320-340 

1.4 

1.4 

2.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.6 

//////////// 

TOTALS 

1  55.4 

26.3  .8 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  646 

C  -  4  -  72 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  14 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

1.8  .1 

4.9 

4.0 

4.0 

020-040 

1.3 

1.8  .3 

3.4 

5.2 

5.0 

050-070 

.8 

1.1 

1.9 

5.1 

5.5 

(E)  080-100 

2.0 

2.0 

2.1 

2.0 

110-130 

2.0 

.3  .1 

2.4 

2.8 

2.0 

140-160 

8.8 

1.8 

10.5 

3.2 

3.0 

(S)  170-190 

19.1 

9.3  .3 

28.7 

4.1 

4.0 

200-220 

7.4 

7.5  .9 

15.9 

5.1 

5.0 

230-250 

5.0 

1.8 

6.7 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

1.3 

.4 

1.8 

3.9 

4.0 

290-310 

1.3 

.3 

1.6 

2.6 

2.0 

320-340 

1.3 

1.9 

2.4 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.3 

//////////// 

TOTALS 

1  53.9 

26.1  1.7 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

742 

C  -  «  -  73 
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OPERATING  LOCATION  ‘A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  KC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  ZX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  +  6  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

|  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

1.3 

.4  .1 

3.4 

5.9 

5.0 

020-040 

2.8 

2.5 

.6 

5.9 

5.3 

5.0 

050-070 

1.5 

1.1 

2.7 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

2.1 

1.0 

3.1 

3.4 

3.0 

110-130 

3.5 

1.7 

5.2 

3.6 

4.0 

140-160 

4.2 

1.8 

.1 

6.1 

3.9 

3.5 

(8)  170-190 

6.0 

11.0 

2.8 

19.8 

6.2 

6.0 

200-220 

8.0 

15.9 

4.9  .1 

28.9 

6.6 

6.0 

230-250 

5.3 

3.0 

.7 

11.0 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.8 

4.2 

4.5 

4.0 

290-310 

2.5 

1.3 

3.8 

4.1 

3.0 

320-340 

1.3 

.6 

1.8 

3.3 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

111111111111 

TOTALS 

|  41.1 

o 

9.5  .2 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

716 

C  -  «  -  74 


USAFBTAC/DS— 92/275  -  Pag  a  127 


OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER :  722570  STATION  HUC:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  | 

l  14 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

■ 

m 

.6  .1 

3.3 

6.3 

6.0 

020-040 

.8  .1 

6.4 

6.6 

6.0 

050-070 

2.0 

1.7 

.4  .1 

5.0 

5.1 

4.0 

(E)  000-100 

3.2 

2.4 

.3 

5.8 

4.7 

4.0 

110-130 

6.1 

3.6 

9.7 

4.0 

4.0 

140-160 

6.5 

10.2 

1.0  .1 

17.8 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

6.3 

13.8 

3.5  .1 

23.7 

6.5 

6.0 

200-220 

5.3 

9.5 

1.8 

16.6 

6.2 

6.0 

230-250 

2.9 

1.4 

4.3 

4.0 

4.0 

(V)  200-280 

.0 

.1 

1.0 

3.1 

3.0 

290-310 

1.0 

.3 

1.3 

3.1 

2.0 

320-340 

.8 

.6 

1.4 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.6 

//////////// 

TOTALS 

30.5 

40.9 

8.4  .5 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  718 


C  -  4  -  75 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.0 

1.1 

.7 

2.7 

6.7 

7.0 

020-040 

2.0 

2.5 

1.3 

.1 

5.9 

6.9 

6.0 

050-070 

1.3 

3.6 

.6 

.1 

5.6 

6.6 

6.0 

(E)  000-100 

2.4 

4.9 

.7 

.1 

8.1 

5.9 

6.0 

110-130 

6.0 

0.5 

.0 

.1 

15.5 

5.5 

5.0 

140-160 

5.9 

15.0 

3.5 

.1  .1 

24.6 

6.5 

6.0 

(8)  170-190 

3.0 

13.0 

4.1 

.1 

21.0 

7.1 

7.0 

200-220 

2.5 

5.3 

1.4 

9.2 

6.2 

6.0 

230-250 

.0 

1.0 

.1 

.1 

2.1 

5.5 

5.0 

(W)  260-200 

.4 

.1 

.6 

3.8 

2.0 

290-310 

.4 

.6 

1.0 

4.3 

5.0 

320-340 

.3 

.0 

.4 

.3 

1.8 

9.0 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

26.6 

56.4 

13.6 

1.0  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

715 

C  -  4  -  76 
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operating  location  -a* 

BSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SBP  91 

LST  TO  UTCi  ♦  S  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(S)  350-010 

1.4 

1.7 

.1 

3.2 

5.2 

5.0 

020-040 

1.3 

2.4 

.8 

4.5 

6.6 

6.0 

050-070 

1.5 

2.5 

.1 

4.2 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

4.9 

4.7 

.4 

.1 

10.2 

5.2 

5.0 

110-130 

7.1 

10.6 

2.2 

19.9 

5.8 

5.0 

140-160 

11.4 

14.5 

2.8 

.3 

29.0 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

6.3 

10.9 

2.9 

20.1 

6.3 

6.0 

200-220 

1 

2.1 

.4 

3.5 

6.0 

6.0 

230-250 

m 

.1 

.4 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

.6 

6.5 

7.5 

290-310 

■ 

.1 

.1 

10.0 

10.0 

320-340 

1 

.1 

.1 

.3 

2.1 

9.5 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TOTALS 

35.7 

51.0 

9.9 

.4 

.4 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  717 


C  -  «  -  77 
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operating  location  -a* 
DSAFBTAC,  asskvill*  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAKE:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LOT  TO  VIC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

2.2 

.2 

5.1 

4.5 

4.0 

020-040 

1.0 

1.0 

1.9 

4.8 

5.0 

050-070 

2.4 

.5 

.2 

3.0 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

4.5 

2.2 

6.7 

3.8 

4.0 

110-130 

9.4 

5.9 

15.3 

4.1 

4.0 

140-160 

15.4 

11.4 

1.7 

28.6 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

8.9 

13.7 

3.3  .3 

26.2 

6.0 

6.0 

200-220 

2.1 

1.0 

.2 

3.2 

4.3 

4.0 

230-250 

.5 

.5 

1.7 

2.0 

(W)  260-280 

.5 

.5 

2.3 

2.0 

290-310 

.2 

.2 

.3 

6.0 

6.0 

320-340 

.2 

.3 

.3 

.8 

8.2 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

47.8 

38.2 

6.1  .3 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

629 

C  -  4  -  78 
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OPERATING  LOCATION 
inwinc,  ASBBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT  I  OR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  RANK:  HOOD  AAF/KILLKEN  TX  PERI 00  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC :  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  '5-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(SNAKES) 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

■ 

3.9 

5.0 

5.0 

020-040 

2.0 

.5 

.0 

4.2 

5.8 

5.0 

050-070 

1.4 

.2 

.0 

3.1 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

2.9 

2.0 

.2 

.0 

.0 

5.1 

4.4 

4.0 

110-130 

5.4 

4.1 

.4 

.0 

9.9 

4.6 

4.0 

140-160 

9.0 

7.9 

1.2 

.1 

.0 

18.2 

5.0 

5.0 

(S)  170-190 

10.7 

13.0 

2.6 

.1 

26.4 

5.6 

5.0 

200-220 

5.1 

7.0 

1.3 

.0 

13.4 

5.7 

5.0 

230-250 

2.2 

1.4 

.1 

.0 

3.7 

4.2 

4.0 

(¥)  260-200 

.9 

.4 

1.2 

4.0 

4.0 

290-310 

.8 

.4 

.0 

1.2 

3.8 

3.0 

320-340 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

1.6 

5.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

8.0 

III llll II  III 

TOTALS 

43.0 

41.7 

6.9 

.3 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  S469 


C  -  4  -  79 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 

STATION  NUMBERS  722570 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RAMS:  HOOD  AAF/KILLESH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  »  6  MONTH:  AUG  SOURS:  ALL 

CATEGORY  hi  CEILING  G S 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILB  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILB  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1-4 

WIND  SPEED  IE  KBOT8 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

8.3 

6.9 

15.3 

4.3 

4.0 

020-040 

13.9 

6.9 

20.8 

4.9 

4.0 

050-070 

1.4 

6.9 

8.3 

6.0 

5.5 

(B)  080-100 

1.4 

1.4 

2.8 

4.0 

4.0 

110-130 

1.4 

1.1 

2.8 

3.5 

3.5 

140-160 

8.3 

1.4 

9.7 

2.6 

2.0 

(S)  170-190 

8.3 

5.6 

13.9 

4.5 

4.0 

200-220 

9.7  1.4 

11.1 

7.0 

7.0 

230-250 

1.4 

1.4 

2.8 

5.5 

5.5 

(W)  260-280 

290-310 

1.4 

1.4 

2.0 

2.0 

320-340 

1.4 

1.4 

2.8 

8.5 

8.5 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  s.3 

//////////// 

TOTALS 

47.2  41.6  2.8 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  (TIMBER  OP  OBSERVATIONS  72 


C  -  4  -  SO 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOGO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTCs  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.2 

3.1 

1.7  .2 

10.2 

5.7 

4.0 

020-040 

2.9 

2.7 

1.1  .2 

6.9 

6.1 

5.0 

050-070 

.2 

1.1 

3.5 

4.0 

(E)  080- 100 

H 

.2 

2.9 

2.5 

2.0 

110-130 

m 

.8 

7.5 

3.0 

3.0 

140-160 

10.3 

5.7 

1.5 

17.6 

4.7 

4.0 

(8)  170-190 

5.0 

16.3 

5.2 

26.4 

7.0 

7.0 

200-220 

H 

1.7 

.8 

3.8 

5.8 

5.5 

230-250 

B 

.4 

.2 

1.5 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

m 

.6 

3.0 

4.0 

290-310 

.2 

.4 

.6 

4.3 

5.0 

320-340 

1.5 

1.0 

.6 

3.1 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

miiniiiiiiiiiiiiiiiimmuiiiiimiiuiiiniiniimiiimiiiiiiiiiiiiii 

17.8 

//////////// 

TOTALS 

\  38.4 

32.5 

11.1  .4 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

522 

C  -  «  -  81 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GR  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.0 

3.8  2.1 

9.9 

5.8 

6.0 

020-040 

1.6 

2.4  1.0  .2 

5.2 

7.2 

6.5 

050-070 

1.0 

.2 

1.2 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.6 

1.9 

2.0 

110-130 

3.3 

3.3 

2.3 

2.0 

140-160 

8.8 

3.3  .3 

12.5 

3.9 

3.5 

(S)  170-190 

9.5 

12.3  2.4  .2 

24.4 

5.6 

5.0 

200-220 

3.6 

3.8  .7  .2 

8.3 

5.2 

5.0 

230-250 

1.0 

.9 

1.9 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.4 

2.4 

2.0 

290-310 

.7 

.2 

.9 

2.8 

2.0 

320-340 

3.8 

1.9  .2 

5.9 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.7 

//////////// 

TOTALS 

40.3 

28.8  6.7  .6 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  578 


C  -  4  -  82 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  ItC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  - 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

4.2 

1.5 

.3 

12.2 

5.4 

4.0 

020-040 

3.1 

3.4 

1.6 

.3 

8.3 

6.6 

6.0 

050-070 

MSI 

.3 

.3 

1.8 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

mm 

1.3 

2.3 

2.0 

110-130 

.4 

.1 

3.7 

3.6 

3.0 

140-160 

4.8 

.4 

13.3 

4.3 

4.0 

(8)  170-190 

1. . 

7.0 

1.3 

17.3 

5.1 

4.0 

200-220 

4.5 

1.5 

10.1 

5.8 

5.0 

230-250 

■HI 

.6 

.1 

1.6 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

1.8 

3.8 

3.0 

290-310 

1.8 

1.0 

.3 

3.1 

4.4 

4.0 

320-340 

4.2 

.9 

.4 

5.6 

3.8 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.1 

//////////// 

TOTALS 

44.0 

27.7 

7.5 

.6 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  683 


C  -  4  -  83 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBS] 

»:  722570 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  - 

MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 

SEP  91 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

3.1 

1.9  .6 

7.6 

7.7 

7.0 

020-040 

3.7 

3.3 

3.6  .6 

11.1 

7.5 

7.0 

050-070 

1.8 

2.7 

.3 

4.7 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.7 

1.2 

.1 

4.0 

3.9 

3.0 

110-130 

4.5 

1.9 

.4 

6.8 

4.1 

4.0 

140-160 

5.2 

5.5 

2.2 

12.9 

5.9 

6.0 

(S|  170-190 

3.3 

12.5 

4.0  1.0 

.1 

20.9 

7.7 

7.0 

200-220 

3.3 

7.7 

4.3  .6 

15.9 

7.6 

8.0 

230-250 

.9 

3.3 

.4 

4.6 

6.1 

6.0 

(N)  260-280 

1.0 

1.0 

.6 

2.7 

5.8 

6.0 

290-310 

.6 

.6 

.1 

1.3 

5.8 

5.0 

320-340 

1.9 

1.3 

.1 

3.4 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

30.8 

44.1 

17.9  2.9 

•i 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  674 


C  -  4  -  84 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  ItC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRKCTI  OH 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

3.3 

3.0 

.4 

.4 

9.9 

6.2 

8.0 

020-040 

2.7 

3.1 

3.4 

1.0 

10.3 

8.1 

8.0 

050-070 

2.4 

3.3 

.6 

.1 

6.4 

5.9 

5.0 

(8)  080-100 

1.9 

2.1 

.4 

4.5 

5.3 

5.0 

110-130 

3.7 

5.1 

1.2 

10.0 

5.7 

6.0 

140-160 

4.6 

8.1 

2.5 

.i 

15.4 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

10.6 

8.1 

.9 

22.3 

8.4 

8.0 

200-220 

2.7 

5.5 

1.8 

.9 

10.9 

7.3 

7.0 

230-250 

1.3 

1.8 

.3 

3.4 

5.2 

5.0 

(V)  260-280 

.6 

.3 

.3 

1.2 

5.0 

4.5 

290-310 

.4 

.6 

.1 

.1 

1.3 

6.4 

5.0 

320-340 

.6 

1.5 

.4 

.3 

2.8 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

26.3 

45.3 

22.1 

3.8 

.4 

100.0 

7.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  668 


C  -  4  -  85 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U3AFBXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  ~ 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

1.2 

3.3 

3.1 

.7  .3 

6.6 

9.6 

9.0 

020-040 

1.8 

3.9 

3.6 

.7  .3 

10.3 

9.1 

9.0 

050-070 

1.5 

4.9 

1.0 

7.4 

6.7 

7.0 

(B)  080-100 

2.2 

4.8 

.3 

7.3 

5.5 

6.0 

110-130 

3.3 

7.0 

2.4 

.1 

12.8 

6.7 

6.0 

140-160 

4.0 

11.2 

5.2 

.3 

20.7 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

2.4 

8.8 

6.4 

.6  .3 

18.5 

8.6 

8.0 

200-220 

1.6 

3.6 

1.2 

.1 

6.5 

7.3 

7.0 

230-250 

.3 

.4 

.7 

4.2 

5.0 

(W)  260-280 

.6 

.6 

.1 

1.3 

4.6 

5.0 

290-310 

.7 

.9 

.1 

1.8 

4.9 

5.0 

320-340 

1.0 

.7 

.4 

2.2 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

TOTALS 

|  20.6 

50.1 

23.8  2 

.5  .9 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

672 

C  -  4  -  86 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIHD  SPEED 

USAFBtAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLSSN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

3.4 

2.2 

.1 

7.2 

7.4 

7.0 

020-040 

2.4 

4.3 

2.7 

.9 

10.3 

7.9 

8.0 

050-070 

4.6 

1.8 

.3 

6.7 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

5.1 

3.6 

.3 

9.0 

4.5 

4.0 

110-130 

8.5 

5.5 

1.3 

.3  .1 

15.9 

5.2 

4.0 

140-160 

8.4 

13.2 

3.6 

.3  .1 

25.6 

6.5 

6.0 

(8)  170-190 

4.3 

6.9 

2.7 

.1  .1 

14.2 

6.8 

6.0 

200-220 

.7 

1.8 

.4 

.1 

3.1 

6.9 

7.0 

230-250 

.4 

.1 

.1 

.7 

4.6 

3.0 

(V)  260-280 

.3 

.3 

2.0 

2.0 

290-310 

.6 

.6 

3.3 

3.5 

320-340 

1.0 

.3 

.4 

.1 

1.9 

6.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

//////////// 

TOTALS 

|  37.6 

40.9 

14.0 

1.9  .2  .1 

100.0 

5.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  667 

C  -  4  -  87 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  HAKE:  HOOD  AAF/K1LLEEA  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

4.3 

2.2 

9.5 

6.5 

6.0 

020-040 

3-5 

3.5 

1.2 

8.1 

5.8 

6.0 

050-070 

3.6 

1.0 

4.7 

3.2 

3.0 

(B)  080-100 

5.5 

.7 

.2 

6.4 

3.6 

3.0 

110-130 

6.9 

2.9 

.5 

10.4 

4.0 

4.0 

140-160 

11.4 

9.0 

3.5 

23.8 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

5.0 

8.8 

6.7  .2 

20.7 

7.3 

7.0 

200-220 

1.0 

.9 

1.9 

4.3 

4.0 

230-250 

.9 

.5 

1.4 

3.8 

3.5 

(W)  260-280 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

290-310 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

320-340 

1.7 

.7 

.2 

2.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

|  42.8 

32.3 

14.3  .2  .2 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  579 

C  -  *  -  88 
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OPERATING  LOCATION  ‘A’ 
U8AFVIAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAMB:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


\iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiililiuiiiliiiiiiiiiiiii  io.o  m uu mu 


34.8  38.1  15.1  1.8  .2 


100.0  5.5  6.0 


TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  5043 


USAFETAC/DS-- 92/275  -  Page  142 


operating  location  -a- 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEBT  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILB  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  CB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  I'* 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

10.7 

6.2  .3 

21.2 

7.3 

7.0 

020-040 

4.6 

3.6 

7.2  1.6 

16.9 

9.0 

10.0 

050-070 

2.6 

1.6 

4.2 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.6 

2.8 

2.0 

110-130 

2.6 

2.3 

4.9 

4.4 

4.0 

140-160 

7.5 

9.1 

.3  .3 

17.3 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

4.6 

13.0 

.7 

18.2 

5.9 

6.0 

200-220 

2.9 

2.3 

.3 

5.5 

4.7 

4.0 

230-250 

.3 

.3 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

1.0 

1.0 

5.3 

5.0 

290-310 

.7 

.7 

1.3 

3.5 

3.5 

320-340 

1.3 

2.0 

1.3  .3 

4.9 

8.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

TOTALS 

32.3 

46.6 

16.0  2.2  .3 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  307 


C  -  4  -  90 
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cnmnm  location  -a*  pbrcentacb  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

OBAFRAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOM  NUMBER:  722570  STATIC*  RAW:  BOCO  AAF/KILLRKN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

2.9 

7.1 

3.1 

1.0  .2 

14.4 

8.2 

e.o 

020-040 

1.7 

3.3 

.6 

.4 

6.0 

6.6 

6.0 

050-070 

1.5 

.4 

1.9 

3.1 

3.0 

(!)  080-100 

1.5 

.4 

1.9 

4.0 

4.0 

110-130 

2.9 

1.7 

4.6 

3.9 

4.0 

140-160 

4.6 

7.7 

4.0 

.2 

16.7 

7.1 

7.0 

(8)  170-190 

4.6 

10.6 

5.2 

1.5  .2 

22.1 

7.7 

7.0 

200-220 

2.5 

2.7 

.2 

5.4 

4.8 

5.0 

230-250 

.2 

.2 

.4 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

5.0 

5.0 

290-310 

1.3 

1.3 

3.2 

4.0 

320-340 

3.1 

2.1 

1.3 

.6 

7.1 

6.6 

5.0 

VMUABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.1 

//////////// 

TOTALS 

27.0 

36.4 

14.4 

3.7  .4 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  480 


C  -  4  -  91 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USATETAC,  ABBEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

6.5 

3.8  1.3  .5 

16.4 

8.2 

7.0 

020-040 

1.6 

2.9 

.9 

5.5 

6.5 

6.0 

050-070 

.9 

.4 

1.3 

3.6 

4.0 

(1)  080-100 

.4 

.4 

3.0 

3.0 

110-130 

2.2 

1.1 

.2 

3.5 

4.1 

4.0 

140-160 

5.3 

5.1 

3.3 

13.6 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

9.3 

8.7 

3.6  .7 

22.4 

6.5 

6.0 

200-220 

3.6 

1.6 

.2 

5.6 

4.4 

4.0 

230-250 

.9 

.9 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.3 

2.4 

2.0 

290-310 

2.0 

1.3 

.2  .2 

3.6 

5.3 

4.0 

320-340 

2.7 

2.4 

.9  .4 

6.4 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

imiiimiiimimimimiiinmimiminmiiimiiiumiiuiiiuiin 

19.3 

//////////// 

TOTALS 

34.6 

30.0 

13.1  2.4  .7 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

550 

C  -  4  -  92 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U9AFEXA C,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLSEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.7 

6.3 

3.2  1.3  .3 

15.8 

7.6 

6.0 

020-040 

2.3 

2.8 

1.2  .3 

6.6 

7.1 

7.0 

050-070 

1.3 

.7 

2.0 

4.1 

3.0 

(E)  080-100 

.7 

.3 

1.0 

4.0 

3.0 

110-130 

2.3 

1.0 

.4 

3.8 

4.2 

3.5 

140-160 

8.8 

7.9 

1.8 

18.4 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

7.7 

6.3 

3.4  .6 

18.0 

6.1 

5.0 

200-220 

1.8 

1.8 

1.0 

4.5 

6.4 

6.0 

230-250 

1.0 

.1 

1.2 

2.9 

2.5 

(V)  260-280 

.3 

.3 

.1 

.7 

5.0 

5.0 

290-310 

.9 

1.2 

.1 

2.2 

5.6 

6.0 

320-340 

2.9 

2.9 

1.2  .3  .1 

7.5 

6.8 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.3 

//////////// 

TOTALS 

34.7 

31.6 

12.4  2.5  .4 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

684 

C  -  4  -  93 
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OPERATING  LOCATION  ’A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

3.2 

4.1 

3.8  .3 

13.2 

11.0 

10.0 

020-040 

2.4 

2.7 

3.8 

.2 

9.1 

7.9 

8.5 

050-070 

1.7 

1.2 

.6 

3.5 

5.6 

5.0 

(E)  080-100 

2.3 

.6 

.3 

3.2 

4.3 

4.0 

110-130 

1.8 

2.6 

.9 

5.3 

6.1 

6.0 

140-160 

3.2 

8.0 

3.2 

14.4 

7.0 

7.0 

(S)  170-190 

3.2 

10.6 

7.7 

1.7  .2 

23.3 

8.8 

8.0 

200-220 

2.0 

7.3 

3.8 

.6  .2 

13.8 

8.4 

8.0 

230-250 

1.1 

2.1 

.9 

.2 

4.2 

7.5 

7.5 

(H)  260-200 

.8 

.2 

.3 

1.2 

4.6 

3.0 

290-310 

.5 

.5 

.3 

.2 

1.4 

7.4 

8.0 

320-340 

1.4 

1.2 

1.5 

.3 

4.4 

8.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

TOTALS 

22.2 

40.2 

27.4 

6.8  .9 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  661 


C  -  4  -  94 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Page  147 


OPERATING  LOCATION  *A‘ 
08AFBTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  HOC®  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  ID  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  III  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

1.7 

3.5 

4.5 

3.3 

-9 

13.9 

11.2 

11.0 

020-040 

2.7 

3.9 

2.7 

.2 

.2 

9.7 

7.4 

8.0 

050-070 

2.4 

1.1 

.6 

.2 

4.2 

5.5 

4.0 

(E)  080-100 

2.1 

2.6 

4.7 

4.8 

5.0 

110-130 

2.0 

3.0 

1.8 

6.8 

6.6 

7.0 

140-160 

3.6 

8.0 

2.6 

.2 

14.3 

6.7 

6.0 

(8)  170-190 

2.1 

9.0 

8.0 

2.1 

.2  .2 

21.6 

9.6 

9.0 

200-220 

1.7 

5.6 

5.7 

.9 

.3 

14.2 

9.3 

9.0 

230-250 

.9 

1.5 

.9 

.2 

3.5 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

.3 

1.2 

.2 

1.7 

6.1 

6.0 

290-310 

.5 

.6 

.3 

1.4 

5.8 

6.0 

320-340 

.5 

.8 

.5 

.2 

1.8 

7.9 

7.5 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////// //// iimimuiiinimiimimiiiiitiiimi /// 

2.4 

//////////// 

TOTALS 

20.5 

40.8 

27.8 

7.1 

1.8  .2 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 

663 

C  -  4  -  95 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

)  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.2 

4.1 

4.9  2.7  .2 

13.1 

10.3 

10.0 

020-040 

2.1 

5.0 

3.2  .3 

10.6 

7.9 

8.0 

050-070 

2.7 

2.4 

.2 

5.3 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.4 

2.1 

3.5 

5.0 

5.0 

110-130 

2.9 

4.6 

1.1 

8.5 

6.2 

6.0 

140-160 

3.6 

11.6 

4.9  .3 

20.4 

7.4 

7.5 

(S)  170-190 

2.1 

9.3 

7.0  1.1  .3 

19.8 

9.0 

9.0 

200-220 

1.4 

5.3 

2.6  .3 

9.6 

7.9 

8.0 

230-250 

.6 

1.5 

.2 

2.3 

5.7 

6.0 

(If)  260-280 

.2 

.5 

.6 

6.5 

7.5 

290-310 

1.4 

.9 

.2 

2.4 

4.5 

4.0 

320-340 

.6 

1.4 

1.1 

3.0 

8.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imiiimmiiimiiiimiiiiimiiimiiimmmui  minium  uu  nun 

.9 

111111111111 

TOTALS 

|  20.2 

48.7 

25.4  4.7  .5 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

658 

C  -  4  -  96 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  8URFACB  WIND  DIRECTION  VFP'”\:  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *■  6  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

4.8 

2.3 

.9  .5 

10.9 

8.4 

7.0 

020-040 

2.7 

5.0 

2.6 

10.3 

6.8 

7.0 

050-070 

3.6 

1.8 

5.4 

3.7 

3.5 

(B)  08C-100 

3.9 

1.5 

5.4 

3.9 

4.0 

110-130 

9.7 

6.2 

.8 

.2 

16.8 

4.5 

4.0 

140-160 

8.2 

10.9 

3.8 

.2 

23.0 

6.1 

5.5 

(S)  170-190 

5.7 

6.5 

2.0 

.5 

14.7 

6.0 

6.0 

200-220 

1.2 

.8 

.2 

2.1 

4.6 

4.0 

230-250 

.3 

.5 

.8 

4.4 

5.0 

(«)  260-280 

290-310 

.5 

.5 

3.0 

4.0 

320-340 

1.4 

.6 

.9 

.3 

3.2 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

inmmiminimtmii ////////////////////////// ///////////////////////// 

7.0 

illinium 

TOTALS 

|  39.6 

38.6 

12.6 

2.1  .5 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

661 

C  -  4  -  97 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFEZAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RETV»;>:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  t»URS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.3 

6.4 

2.6  1.3  .4 

13.9 

8.1 

7.0 

020-040 

2.9 

2.8 

1.1  .2  .4 

7.3 

6.9 

6.0 

050-070 

3.1 

1.1 

4.2 

3.3 

3.0 

(B)  080-100 

2.2 

.9 

3.1 

3.1 

3.0 

110-130 

5.3 

3.7 

.4  .2 

9.5 

4.5 

4.0 

140-160 

6.B 

9.4 

5.1  .4 

21.7 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

7.9 

8.4 

2.0  .4  .2 

18.9 

6.0 

5.0 

200-220 

.9 

1.5 

.2 

2.6 

5.7 

6.5 

230-250 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

4.0 

4.0 

290-310 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

320-340 

.9 

1.7 

.7 

3.3 

6.8 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////,/////////// 

14.9 

//////////// 

TOTALS 

|  33.9 

35.9 

12.1  2.5  1.0 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

545 

C  -  4  -  98 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

2-7 

5.1 

3.6 

2.0 

.4 

13.9 

9.1 

8.0 

020-040 

2.3 

3.6 

2.1 

.2 

.1 

8.3 

7.3 

7.0 

050-070 

2.2 

1.2 

.2 

.0 

3.6 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.1 

.0 

3.0 

4.2 

4.0 

110-130 

3.7 

3.0 

.7 

.0 

7.5 

5.1 

5.0 

140-160 

5.5 

8.6 

3.5 

.1 

i.7 .8 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

5.2 

8.6 

4.9 

1.1 

.1  .0 

20.0 

7.6 

7.0 

200-220 

1.9 

3.4 

1.9 

.2 

.1 

7.4 

7.5 

7.0 

230-250 

.7 

.8 

.3 

.0 

.0 

1.8 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.3 

.1 

.8 

4.9 

5.0 

290-310 

.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

1.6 

5.2 

4.0 

320-340 

1.6 

1.6 

1.0 

.2 

.0 

4.5 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

TOTALS 

28.9 

37.9 

18.4 

3.8 

.7 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

4902 

C  -  4  -  99 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

CS  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1  »-« 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

6.5 

8.0  1.7  .5 

17.6 

10.3 

10.0 

020-040 

3.0 

7.3 

6.3  .5 

17.1 

8.2 

8.0 

050-070 

3.2 

1.5 

.2 

4.8 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.8 

3.5 

4.6 

5.0 

110-130 

1.5 

2.8 

1.5 

5.8 

6.8 

8.0 

140-160 

6.0 

13.3 

6.3 

25.6 

7.3 

8.0 

(8)  170-190 

2.7 

7.5 

2.5  .3 

13.0 

7.2 

7.0 

200-220 

.7 

1.2 

.2  .2 

2.2 

6.5 

6.0 

230-250 

.3 

.2 

.5 

4.0 

3.0 

(W)  260-280 

290-310 

.3 

.2 

.5 

6.3 

2.0 

320-340 

.7 

1.0 

.8  1.2  .2 

3.8 

11.0 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

imimimiiimimiiiiimmmmiimiimiimimimiiiumiimii 

5.5 

//////////// 

TOTALS 

\  21.1 

43.1 

25.8  3.9  .9 

100.0 

7.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  601 

C  -  4  -  100 
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operating  LOCATION  -a* 

USAFRAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF /KILLEEN  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD!  OCT  81  -  SEP  91 
MONTE:  NCTV  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

6.4 

2.9  1.6  .3 

13.0 

9.0 

8.0 

020-040 

2.1 

2.9 

.6  .8 

6.6 

7.3 

6.0 

050-070 

.0 

.3 

1.1 

3.0 

2.5 

(E)  060-100 

2.1 

2.1 

2.4 

2.5 

110-130 

1.9 

1.9 

2.1 

2.0 

140-160 

6.9 

1.6 

4.0 

12.5 

6.0 

4.0 

(S)  170-190 

4.8 

10.1 

8.0  .5 

23.4 

7.6 

8.0 

200-220 

1.3 

3.5 

.5 

5.3 

5.8 

6.0 

230-250 

.8 

1.1 

.8 

2.7 

7.0 

8.0 

(W)  260-200 

.3 

.3 

.5 

4.0 

4.0 

290-310 

2.4 

.3 

2.7 

3.5 

2.0 

320-340 

4.0 

3.7 

4.0  1.3 

13.0 

7.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.2 

//////////// 

TOTALS 

j  29.3 

29.9 

21.3  4.2  .3 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

376 

C  -  4  -  101 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DECREES) 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

8.3 

5.1  1.3  .3 

17.9 

8.5 

8.0 

020-040 

1.6 

2.9 

.5  .3  .3 

5.6 

7.3 

6.0 

050-070 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

(B)  080-100 

.5 

.8 

.3 

1.6 

5.2 

5.0 

110-130 

4.0 

.5 

4.5 

3.1 

3.0 

140-160 

5.9 

3.2 

.8  .5 

10.4 

5.3 

4.0 

(8)  170-190 

4.0 

9.1 

4.8 

17.9 

7.1 

7.0 

200-220 

3.7 

2.7 

.8 

7.2 

5.3 

4.0 

230-250 

1.9 

1.9 

6.7 

7.0 

(V)  260-280 

1.3 

.5 

1.9 

3.9 

3.0 

290-310 

2.9 

.8 

1.3 

5.1 

5.2 

4.0 

320-340 

1.3 

1.9 

3.5  2.7  .5 

9.9 

11.8 

13.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

111111111111 

TOTALS 

28.6 

32.6 

17.1  4.8  1.1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

375 

C  -  4  -  102 
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OPERATING  LOCATION  •»* 
USATBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

l  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN 

10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

4.0 

6.0  1.8  .3 

15.4 

9.4 

10.0 

020-040 

2.2 

3.0 

.3  .2  .2 

5.9 

6.0 

6.0 

050-070 

.2 

.2 

.3 

5.0 

5.0 

(E)  000-100 

.7 

.7 

.2 

1.5 

5.6 

6.0 

110-130 

2.7 

1.0 

4.5 

3.9 

4.0 

140-160 

5.9 

6.7 

.3 

12.9 

4.9 

5.0 

(8)  170-190 

6.7 

7.6 

2.3  .8  .2 

17.6 

6.5 

6.0 

200-220 

1.0 

3.2 

.0 

5.9 

5.9 

6.0 

230-250 

1.0 

1.0 

2.0 

4.4 

4.5 

(W)  260-200 

1.5 

1.0 

.2 

2.7 

4.2 

3.5 

290-310 

2.9 

1.3 

.3 

4.5 

4.7 

4.0 

320-340 

3.5 

2.7 

4.0  1.7 

11.9 

8.7 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.8 

//////////// 

TOTALS 

|  32.3 

33.2 

14.4  4.5  .7 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

596 

C  -  4  -  103 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ABBEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  -* 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBA1V 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

5.3 

6.6 

3.7  .2 

17.0 

10.9 

11.0 

020-040 

2.0 

2.5 

2.3 

.7  .2 

7.6 

8.4 

8.0 

050-070 

.7 

.9 

.4 

.2 

2.1 

6.8 

5.0 

(E)  080-100 

.9 

.9 

1.8 

4.9 

4.5 

110-130 

1.6 

2.3 

.5 

4.4 

6.0 

6.0 

140-160 

3.7 

6.0 

1.4 

11.2 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

8.7 

5.7 

1.2  .2 

18.4 

8.4 

8.0 

200-220 

1.4 

5.9 

2.5 

1.8  .4 

11.9 

9.3 

8.0 

230-250 

1.4 

2.7 

1.2 

5.3 

6.9 

7.0 

(V)  260-280 

1.1 

.5 

.9 

.4 

2.8 

7.4 

8.0 

290-310 

2.1 

.9 

1.1 

4.1 

6.2 

4.0 

320-340 

1.4 

2.0 

3.0 

1.2  .5 

8.2 

10.7 

10.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

20.2 

38.6 

25.6 

9.2  1.3  .2 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUWER  OF  OBSERVATIONS 

564 

C  -  4  -  104 
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OPERATING  LOCATION  *A‘  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

USATRAC.  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  IWMER:  722570  STATION  RAMI:  HOOD  AAF/KILLBER  TX 

LOT  TO  UTC :  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  NOV  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KN0T8 

30-34  35-39  40-?9  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.9 

4.6 

5.3 

1.8 

.7 

13.3 

10.8 

10.0 

020-040 

2.0 

3.7 

3.0 

.4 

.4 

9.4 

8.3 

8.0 

050-070 

1.2 

1.1 

.9 

3.2 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

.4 

.7 

.2 

1.2 

5.9 

6.0 

110-130 

1.2 

2.3 

.4 

3.9 

6.0 

6.0 

140-160 

2.5 

4.3 

2.5 

.7 

9.9 

7.7 

6.5 

(S)  170-190 

1.2 

6.6 

6.6 

2.0 

.2 

16.5 

10.1 

10.0 

200-220 

2.8 

7.1 

7.1 

1.1 

1.1 

19.1 

9.5 

9.0 

230-250 

.7 

1.4 

1.2 

3.4 

7.7 

8.0 

(«)  260-280 

1.1 

1.4 

2.0 

.5 

5.0 

8.7 

9.5 

290-310 

1.4 

.5 

.5 

.9 

3.4 

8.6 

7.0 

320-340 

1.2 

2.0 

4.6 

2.0 

.4 

10.1 

10.7 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TOTALS 

16.6 

35.7 

34.3 

9.4 

2.8 

100.0 

9.0 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  564 


C  -  4  -  105 
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OFERATINQ  LOCATION  'A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCHinflE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DBONEES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

6.0 

5.5 

3.0  .5 

16.9 

10.4 

10.0 

020-040 

1.8 

3.9 

2.6 

1.1  .2 

9.5 

8.7 

8.0 

050-070 

.9 

1.8 

.2 

2.8 

5.7 

5.5 

(E)  080-100 

1.4 

1.4 

2.8 

4.8 

4.5 

110-130 

2.3 

2.8 

.7 

5.8 

6.1 

7.0 

140-160 

2.3 

7.6 

3.0 

12.9 

7.3 

7.0 

(8)  170-190 

1.1 

9.7 

7.2 

.5  .4 

18.9 

8.9 

9.0 

200-220 

1.4 

4.9 

4.1 

1.2  .2 

11.8 

9.0 

9.0 

230-250 

.5 

1.4 

.7 

2.6 

7.7 

8.0 

(V)  260-280 

.5 

.9 

.2 

1.6 

6.3 

6.0 

290-310 

.7 

.9 

1.1 

.9  .2 

3.7 

10.3 

10.0 

320-340 

.9 

2.5 

3.0 

1.2 

7.6 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiniiiiiinniiminimimimiiiiiimmiimiimiumimimiiiu 

3.0 

IIUIIIIIIII 

TOTALS 

|  15.7 

43.8 

28.1 

8.1  1.5 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  NWCBR  OF  OBSERVATIONS 

567 

C  -  4  -  106 
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OPERATING  location  •»•  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

OSAmCKC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  722570  STATION  RAM:  BOCD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DECREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

8.2 

5.0  1.2 

17.4 

8.0 

7.5 

020-040 

3.9 

2.5 

1.1  .4 

.2 

8.0 

6.5 

6.0 

050-070 

1.2 

.4 

.2 

1.8 

3.7 

2.5 

(B)  080-100 

3.6 

.2 

3.7 

2.8 

2.0 

110-130 

6.6 

2.1 

.7 

9.4 

4.1 

3.0 

140-160 

8.2 

9.3 

1.1 

18.5 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

5.2 

8.0 

3.0  .7 

16.9 

6.8 

7.0 

200-220 

2.1 

2.7 

4.8 

5.4 

6.0 

230-250 

.2 

.2 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.7 

.5 

.2 

1.4 

6.5 

4.5 

290-310 

.7 

.4 

.2 

1.2 

5.6 

4.0 

320-340 

4.1 

2.0 

1.1  .9 

8.0 

6.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.5 

//////////// 

TOTALS 

|  39.3 

36.5 

12.2  3.6 

.2 

100.0 

5.5 

5.0 

•TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

562 

C  -  4  -  107 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFBTAC.  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEBN  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

3.0 

8.3 

4.0  1.8 

17.0 

8.3 

7.0 

020-040 

2.6 

2.8 

1.2  .4 

6.9 

6.9 

6.0 

050-070 

1.0 

.4 

1.4 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

.6 

.8 

1.4 

4.3 

5.0 

110-130 

3.0 

1.6 

.4 

5.0 

4.4 

3.0 

140-160 

8.1 

5.9 

2.8 

16.8 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

5.9 

10.1 

6.3  .2 

22.6 

7.1 

6.0 

200-220 

1.2 

1.8 

3.0 

5.1 

6.0 

230-250 

.8 

1.2 

2.0 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.2 

.4 

.6 

5.0 

5.0 

290-310 

1.8 

1.0 

.2 

3.0 

4.7 

4.0 

320-340 

2.0 

2.6 

2.8  1.0 

.2 

8.5 

8.9 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.9 

//////////// 

TOTAL* 

30.2 

36.9 

17.5  3.6 

.2 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

505 

C  -  4  -  108 
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omniM  LOCATION 
OSWRK,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RMBS:  722570  STATION  HAMS:  BOOO  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DCCRESS)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

6.3 

5.2 

2.1  .3  .0 

16.0 

9.5 

9.0 

020-040 

2.3 

3.0 

1.6 

.5  .2 

7.6 

7.5 

7.0 

050-070 

.8 

.7 

.2 

.0 

1.7 

5.3 

5.0 

(I)  000-100 

1.3 

.7 

.1 

2.0 

4.2 

4.0 

110-130 

2.9 

1.8 

.4 

5.1 

4.7 

4.0 

140-160 

5.3 

5.9 

1.9 

.1 

13.2 

6.0 

5.0 

(8)  170-190 

3.9 

0.6 

5.4 

.8  .1 

18.8 

7.8 

7.0 

200-220 

1.9 

4.1 

2.1 

.6  .2 

8.9 

8.0 

7.0 

230-250 

.7 

1.3 

.5 

2.5 

6.7 

6.5 

(W)  260-280 

.9 

.7 

.4 

.2 

2.2 

6-6 

6.0 

290-310 

1.8 

.8 

.6 

.3  .0 

3.4 

6.3 

4.0 

320-340 

2.3 

2.4 

3.2 

1.5  .2 

9.5 

9.3 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

26.3 

36.3 

21.6 

6.1  1.0 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

4109 

C  -  4  -  109 


US AFETAC/DS— 92/275  -  Page  162 


OPERATING  LOCATION  “A* 
UYAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLKEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GS  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

7.3 

6.7 

4.5  .2 

20.0 

10.8 

10.0 

020-040 

2.4 

1.9 

i.i 

1.1  .6 

7.1 

9.0 

8.0 

050-070 

1.1 

.6 

.9 

2.6 

6.5 

6.0 

(S)  080-100 

1.9 

1.3 

.2 

3.4 

4.8 

4.0 

110-130 

3.4 

1.9 

.2 

5.6 

4.4 

4.0 

140-160 

2.4 

9.5 

5.6 

.4 

17.9 

7.9 

8.0 

(3)  170-190 

3.4 

10.8 

6.7 

.2 

21.1 

7.9 

0.0 

200-220 

1.5 

1.5 

1.1 

4.1 

6.9 

6.0 

230-250 

.2 

1.3 

1.5 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.6 

5.7 

3.0 

290-310 

.2 

.4 

.6 

1.3 

8.8 

10.0 

320-340 

.6 

1.7 

5.4 

2.4 

10.1 

12.0 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.5 

//////////// 

TOTALS 

|  IS. 8 

38.2 

28.7 

8.6  .8 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  464 

C  -  4  -  110 
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OPERATING  LOCATION  *A* 

usafetac,  ashevillb  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMER:  722570  STATION  NAME :  ROOD  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  M 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.7 

7.1 

8.0  2.5 

21.2 

8.9 

9.0 

020-040 

.6 

2.2 

2.2  .3 

5.2 

8.6 

9.0 

050-070 

1.2 

1.2 

.9 

3.4 

5.8 

6.0 

(B)  080-100 

2.5 

.6 

3.1 

3.2 

2.0 

110-130 

2.5 

2.2 

4.6 

4.8 

4.0 

140-160 

5.5 

4.6 

1.2 

11.4 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

5.8 

4.0 

9.8 

4.2 

4.0 

200-220 

2.8 

2.2 

4.9 

4.5 

4.0 

230-250 

1.5 

.9 

2.5 

4.0 

3.5 

(W)  280-280 

.6 

.6 

6.0 

6.0 

290-310 

1.8 

1.2 

.3 

3.4 

4.5 

4.0 

320-340 

4.0 

4.3 

3.7  .9 

12.9 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.9 

//////////// 

TOTALS 

31.9 

31.1 

16.3  3.7 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  325 


C  -  4  -  111 
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OPERATING  LOCATION  *Jt* 
(JSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQI'EP^  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*!  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 

LST  TO  UTCs  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

7.1 

4.3 

1.5 

15.7 

8.6 

9.0 

020-040 

2.5 

2.5 

.9 

.9 

6.8 

7.8 

8.0 

050-070 

2.5 

.9 

3.4 

5.4 

4.0 

(B)  080-100 

1.5 

1.5 

2.6 

3.0 

110-130 

1.9 

2.2 

4.0 

4.5 

5.0 

140-160 

5.9 

3.1 

1.2 

10.2 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

4.9 

2.2 

.9 

8.0 

4.6 

4.0 

200-220 

4.3 

2.2 

6.5 

4.0 

4.0 

230-250 

.9 

.3 

1.2 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

1.2 

-.2 

.3 

2.8 

5.6 

5-0 

290-310 

3.7 

1.9 

.6 

6.2 

4.8 

3.0 

320-340 

5.6 

6.2 

5.2 

1.2 

18.2 

7.7 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.4 

//////////// 

TOIUS 

37.7 

28.9 

14.3 

3.6 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  324 


C  -  4  -  112 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Pago  165 


OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAP/KILLBBN  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORDS  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

8.0 

8.5 

1.8 

.2 

20.9 

9.5 

10.0 

020-040 

1.8 

2.7 

1.3 

.4 

6.2 

7.1 

6.0 

050-070 

.9 

.4 

.7 

2.0 

7.5 

5.0 

(E)  080-100 

.7 

.5 

1.3 

5.0 

4.0 

110-130 

2.4 

1.3 

3.6 

4.1 

3.0 

140-160 

3.8 

4.0 

1.6 

9.5 

5.9 

5.0 

(8)  170-190 

3.5 

3.5 

1.1 

8.0 

5.6 

5.0 

200-220 

3.3 

2.9 

6.2 

4.1 

4.0 

230-250 

.5 

.7 

.2 

1.5 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.7 

1.8 

4.7 

4.0 

290-310 

3.1 

2.2 

.4 

5.6 

4.9 

4.0 

320-340 

6.4 

6.5 

3.6 

.7 

17.3 

6.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

//////////// 

TOTALS 

29.9 

33.4 

17.4 

2.9 

.2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  550 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  1 

l  1-4 

5-9 

10-14 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

5.5 

12.1 

2.8  .4 

23.8 

10.2 

11.0 

020-040 

1.4 

4.8 

2.5 

1.2 

9.9 

8.7 

8.0 

050-070 

.9 

1.1 

.2 

2.1 

5.4 

5.5 

(E)  080-100 

.9 

.7 

1.6 

4.3 

4.0 

110-130 

2.3 

2.0 

.2 

4.4 

4.7 

4.0 

140-160 

2.3 

2.8 

1.6 

.2 

6.9 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

4.3 

2.0 

.2  .2 

9.2 

7.3 

6.0 

200-220 

2.3 

5.3 

2.3 

.5 

10.5 

7.8 

8.0 

230-250 

1.4 

2.3 

.7 

4.4 

6.2 

6.0 

(V)  260-280 

.9 

1.2 

.2 

2.3 

5.5 

6.0 

290-310 

3.0 

2.3 

1.2 

6.6 

5.9 

5.0 

320-340 

3.4 

3.0 

4.1 

.7  .2  .4 

11.7 

8.8 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.4 

//////////// 

TOTALS 

|  24.5 

35.3 

27.1 

5.6  .8  .4 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

563 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

5.7 

9.5 

4.1  .4 

22.1 

10.5 

11.0 

020-040 

2.1 

5.0 

3.0 

.7  .2 

11.1 

8.4 

8.0 

050-070 

.9 

.7 

1.6 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.1 

1.3 

.5 

2.9 

5.9 

6.5 

110-130 

2.7 

1.4 

.2 

4.3 

4.5 

4.0 

140-160 

2.0 

3.0 

2.0 

7.0 

6.9 

6.0 

(8)  170-190 

1.4 

5.2 

4.6 

.5  .2 

12.0 

9.1 

9.0 

200-220 

2.0 

2.3 

5.0 

1.1  .2 

10.5 

9.8 

10.0 

230-250 

1.3 

1.3 

2.0 

.2 

4.6 

7.9 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

2.0 

.4 

3.2 

6.4 

7.0 

290-310 

2.5 

2.5 

1.3 

.5 

6.8 

6.9 

7.0 

320-340 

B 

3.6 

3.4 

1.1  .7 

10.5 

9.7 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4 

//////////// 

TOTALS 

|  21.2 

34.0 

31.9 

8.2  1.7 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

560 
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OPERATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLBEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


WIND  SPEU)  IN  KRQTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

3.4 

5.7 

9.3 

3.2  .7 

22.2 

10.2 

10.0 

020-040 

2.7 

6.0 

1.8 

.7  .2 

11.4 

7.3 

6.5 

050-070 

1.8 

2.0 

.2 

3.9 

4.9 

5.0 

(B)  080-100 

.9 

2.0 

.2 

3.0 

6.1 

6.0 

110-130 

2.8 

3.6 

.7 

7.1 

5.5 

5.0 

140-160 

1.4 

6.4 

2.5 

.2 

10.5 

7.4 

7.0 

(8)  170-190 

1.8 

5.3 

4.6 

.4 

12.1 

8.8 

9.0 

200-220 

.9 

2.8 

3.4 

.2 

7.3 

9.1 

9.0 

230-250 

.2 

1.8 

1.8 

3.7 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

.4 

1.2 

4.4 

4.0 

290-310 

1.4 

2.1 

.7 

.4  .2 

4.8 

7.5 

6.0 

320-340 

2.0 

4.1 

3.4 

1.1  .2 

10.7 

8.8 

8.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

inmiiimmiiiuiiiiiiiiiiimmmmmiiiiiimmmimmiiumii 

2.0 

111111111111 

TOTALS 

20.2 

42.2 

28.6 

6.2  1.3 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  562 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
OSAPKTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  14 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1 

8.7 

5.6  2.9  .4 

21.5 

9.0 

8.0 

020-040 

w9 

5.1 

1.8  .9  .2 

12.8 

6.8 

6.0 

050-070 

1.8 

5.1 

3.8 

4.0 

(B)  080-100 

BB 

1.1 

5.2 

3.5 

3.0 

110-130 

5.4 

2.7 

.7  .2 

9.0 

4.6 

4.0 

140-160 

6.9 

7.4 

1.4  .2 

15.9 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

3.8 

6.0 

.4 

10.1 

5.1 

5.5 

200-220 

1.1 

2.9 

3.9 

4.0 

230-250 

.7 

2.5 

2.5 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.7 

8.3 

3.0 

290-310 

.9 

.2  .2 

2.2 

8.8 

5.5 

320-340 

4.2 

1.1 

7.0 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

//////// ///////////////////////////////////////////////////✓///////////////// 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

|  36.0 

39.2 

11.0  4.2  .6  .4  .2 

100.0 

5.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

554 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DBC  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

l  14 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

6.9 

7.5  2.2 

19.6 

9.5 

9.0 

020-040 

2.2 

2.8 

l.i 

6.3 

6.5 

7.0 

050-070 

2.4 

.8 

3.2 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

•  8 

.2 

3.8 

4.1 

3.0 

110-130 

2.2 

2.2 

4.5 

5.0 

4.5 

140-160 

5.5 

4.5 

1.8  .2 

11.9 

5.8 

5.0 

(8)  170-190 

6.3 

4.3 

1.0 

11.5 

4.7 

4.0 

200-220 

2.6 

3.6 

.2 

6.5 

5.0 

6.0 

230-250 

1.0 

.4 

1.4 

3.1 

2.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

2.5 

2.5 

290-316 

1.4 

2.6 

.2  .2  .2 

4.7 

6.4 

6.0 

320-340 

1.4 

4.5 

1.4  .8  .2 

8.3 

8.0 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.8 

//////////// 

TOTALS 

|  31.2 

33.4 

13.5  3.4  .4 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  494 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OBAFEEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  8URFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  722570  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

6.8 

8.3 

2.7 

.3 

21.2 

9.7 

10.0 

020-040 

2.4 

4.1 

1.9 

.7 

.1 

9.1 

7.6 

7.0 

050-070 

1.7 

1.0 

.3 

3.1 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

.9 

.i 

2.8 

4.4 

4.0 

110-130 

2.8 

2.2 

.3 

.0 

5.3 

4.8 

4.0 

140-160 

3.9 

4.6 

1.7 

.1 

10.3 

6.1 

5.0 

(8)  170-190 

3.5 

4.5 

2.0 

.2 

.1 

10.2 

6.6 

6.0 

200-220 

2.4 

2.9 

1.6 

.3 

.0 

7.1 

6.9 

7.0 

230-250 

.9 

1.0 

.7 

.0 

2.6 

6.4 

6.0 

(W)  260-280 

.7 

.8 

.1 

.0 

1.7 

5.6 

5.0 

290-310 

2.2 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.1 

6.2 

5.0 

320-340 

3.1 

4.5 

3.1 

.8 

.2 

.1 

11.7 

8.0 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

//////////// 

TOTALS 

28.5 

35.3 

20.7 

5.0 

.8 

.1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3932 
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operating  location  *** 

USAFBTRC,  ASHEVILLE  RC 


PERCHfTAQE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAKB:  HOOD  AAF/KILLKBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UTC:  *  6  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AID/OR 

GE  1/2  MILK  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

7.5 

16.3  4.2  .2 

30.7 

10.6 

11.0 

020-040 

1.3 

6.0 

5.0  2.3  .3 

15.0 

9.8 

10.0 

050-070 

1.3 

1.7 

.7 

3.7 

6.0 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.8 

3.8 

4.2 

4.0 

110-130 

3.0 

3.8 

.7 

7.5 

5.3 

5.0 

140-160 

4.5 

3.7 

4.2 

12.3 

6.8 

6.5 

(S)  170-190 

3.5 

3.7 

2.5 

9.6 

6.9 

6.5 

200-220 

1.2 

1.0 

.2 

2.3 

5.3 

4.5 

230-250 

.7 

.2 

.8 

5.0 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

.3 

.5 

4.3 

6.0 

290-310 

-7 

.2 

.2 

1.0 

6.2 

3.0 

320-340 

1.0 

1.8 

3.2  .7 

6.6 

9.8 

10.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.1 

//////////// 

TOTALS 

22.1  31.5 

33.0  7.4  .5 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  602 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
UBATEEK,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUEHCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEN  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DECREES)  | 


(N)  350-010 


(E)  080-100 


(S)  170-190 


(W)  260-280 


WIND  WIND 


10.7  8.6  8.0 


7.5  7.5  7. 


3.6  5.2  5. 


3.7  4.7 


7.2  5.3  5. 


16.9  6.6  6. 


21.2  7.5  7. 


8.4  6.9 


2.5  5.6 


1.9  6.1 


2.8  6.6  6. 


5.9  8.0  7. 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7.8  III  IIIIUII  / 


29.8  38.8  19.1  4.0 


100.0  6.4  6.0 


TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS:  58210 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  ALL  BOURS:  ALL 


CATTOONY  A:  CEILING  OB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

6.6 

7.2 

2.0 

.2 

18.1 

9.7 

10.0 

020-040 

2.6 

5.3 

4.0 

1.0 

.1  .0 

13.0 

8.4 

8.0 

050-070 

1.7 

2.1 

.5 

.0 

4.4 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

1.8 

2.0 

.2 

.0 

4.1 

5.2 

5.0 

110-130 

2.6 

3.6 

.9 

.1 

7.2 

6.0 

6.0 

140-160 

4.0 

9.7 

5.2 

.4 

.1  .0 

19.4 

7.6 

8.0 

(S)  170-190 

3.4 

9.1 

5.4 

.6 

.1 

18.5 

7.9 

8.0 

200-220 

.9 

2.2 

.7 

.0 

3.9 

6.6 

6.0 

230-250 

.3 

.4 

.1 

.7 

5.4 

5.5 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.0 

.0 

.5 

6.5 

5.0 

290-310 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.8 

7.0 

5.0 

320-340 

.7 

1.7 

2.3 

.7 

.2  .0 

5.7 

10.4 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

20.6 

43.1 

26.6 

4.9 

.7 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  5605 
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PAST  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AMD  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF) . 

CREATED  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUHtARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PBRCBNTA6B  FREQUENCY  BY  Cl  ASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET — 
•No  CEILING*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(HBTBRS)  TO  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMWUZB  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MORS  (ALL  YEARS  AND  ALL  SOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  SOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  TR^IB  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  Is  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  "9999.* 

NOTE  2s  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK",  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS s  1  STATUTE  MILS  -  1,609.344  METERS  =  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  «  1,600  METERS. 

SKY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURHBD  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  8KY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.K.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUMMARIES  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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1WTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 .  .OVERCAST 

NOTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  'GREATER  THAN  1/2'  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  ’A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IE  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

51.8 

52.5 

53.2 

53.2 

53.4 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

GS 

20000 

57.6 

58.3 

58.9 

58.9 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

18000 

58.3 

58.9 

59.6 

59.6 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

CB 

16000 

58.3 

58.9 

59.6 

59.6 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

CB 

14000 

58.5 

59.2 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

CB 

12000 

59.6 

60.3 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

CB 

10000 

60.6 

61.2 

61.9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

9000 

60.8 

61.5 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

CB 

8000 

62.2 

62.8 

63.5 

63.5 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

7000 

62.4 

63.1 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

6000 

63.8 

64.4 

65.1 

65.1 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

5000 

64.7 

65.4 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

4500 

66.1 

67.0 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

CB 

4000 

67.0 

68.6 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

3500 

68.6 

70.2 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

CB 

3000 

69.3 

71.1 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

2500 

70.6 

72.5 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GS 

2000 

74.8 

76.8 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

1800 

75.0 

77.1 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

7B.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

1500 

78.7 

81.0 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

1200 

80.5 

82.8 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE 

1000 

82.3 

84.9 

85.8 

86.0 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

900 

83.0 

85.6 

86.7 

86.9 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

800 

84.2 

86.9 

88.1 

88.3 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

700 

84.6 

87.4 

88.5 

89.0 

89.4 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

600 

85.6 

88.5 

89.7 

90.1 

90.6 

90.6 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

500 

85.8 

89.0 

90.4 

90.8 

91.7 

91.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

CB 

400 

86.0 

89.4 

91.1 

91.5 

92.4 

92.4 

94.5 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

CB 

300 

86.0 

89.4 

91.1 

91.5 

93.3 

93.3 

95.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

98.4 

98.6 

CB 

200 

86.0 

89.4 

91.1 

91.7 

93.6 

93.6 

95.9 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

98.9 

99.1 

CB 

100 

86.0 

89.4 

91.1 

91.7 

93.6 

93.6 

95.9 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

98.9 

99.5 

GS 

000 

86.0 

89.4 

91.1 

91.7 

93.6 

93.6 

95.9 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  436 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  CfF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

1*0 

CEIL 

48.5 

48.7 

49.0 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

GB 

20000 

54.0 

54.3 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

18000 

54.5 

54.7 

54.9 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GB 

16000 

54.5 

54.7 

54.9 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

14000 

54.5 

54.7 

54.9 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GB 

12000 

55.2 

55.4 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

cB 

10000 

56.6 

56.8 

57.0 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GB 

9000 

56.8 

57.0 

57.2 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GE 

8000 

58.9 

59.1 

59.5 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

7000 

59.1 

59.3 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GB 

6000 

59.8 

60.0 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

5000 

61.1 

61.4 

61.8 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GE 

4500 

62.1 

62.3 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

4000 

63.7 

64.1 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GE 

3500 

66.0 

66.4 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

3000 

66.7 

67.1 

67.8 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

2500 

67.1 

67.6 

68.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

2000 

71.0 

71.7 

72.4 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

1800 

71.7 

72.4 

73.1 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

1500 

75.9 

76.6 

77.2 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

OB 

1200 

79.1 

79.8 

80.7 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.4 

GB 

1000 

81.1 

81.8 

83.0 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

GB 

900 

81.6 

83.0 

84.1 

84.8 

84.8 

84.8 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.7 

GB 

800 

82.1 

83.9 

85.1 

85.7 

85.7 

85.7 

86.4 

86.4 

86.4 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

GB 

700 

82.5 

84.4 

85.5 

86.7 

86.9 

86.9 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.3 

GB 

600 

83.0 

84.8 

86.0 

87.1 

87.4 

87.4 

88.3 

88.3 

88.3 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

GB 

500 

83.0 

84.8 

86.7 

87.8 

88.0 

88.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.7 

GB 

400 

84.4 

86.2 

88.0 

89.4 

90.1 

90.1 

92.0 

92.4 

92.4 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.6 

93.8 

GB 

300 

84.4 

86.2 

88.0 

89.4 

90.3 

90.6 

92.6 

93.6 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.3 

94.3 

95.4 

95.6 

GE 

200 

84.4 

86.2 

88.7 

90.1 

91.0 

91.3 

93.6 

94.5 

94.5 

95.2 

95.4 

95.4 

96.1 

96.3 

97.9 

98.2 

GB 

100 

84  • 

86  7 

33.7 

90.1 

91.0 

91.3 

93.6 

94.5 

94.5 

95.2 

95.4 

95.4 

96.1 

96.3 

97.9 

98.4 

GB 

000 

84.4 

86.2 

88.7 

90.1 

91.0 

91.3 

93.6 

94.5 

94.5 

95.2 

95.4 

95.4 

96.1 

96.3 

97.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  435 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  ROOD  AAP/ KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  BOURS:  06-08 


CB1LIHG 

IH 

FEET  | 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

44.6 

45.0 

45.3 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.9 

46.0 

GB  20000 

49.3 

50.4 

50.7 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.6 

GE 

18000 

49.3 

50.4 

50.7 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.6 

at 

16000 

49.3 

50.4 

50.7 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.6 

OK 

14000 

49.3 

50.4 

50.7 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.6 

GB 

12000 

49.3 

50.4 

50.7 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.6 

G8 

10000 

51.5 

52.8 

53.1 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

54.0 

54.1 

GB 

9000 

51.5 

52.8 

53.1 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

54.0 

54.1 

GB 

8000 

53.1 

54.4 

54.7 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.9 

GB 

7000 

53.8 

55.1 

55.4 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.6 

GB 

6000 

54.1 

55.4 

55.7 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.8 

56.9 

GB 

5000 

55.4 

57.2 

57.6 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

56.5 

58.5 

58.7 

58.8 

GB 

4500 

56.5 

58.2 

58.7 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.9 

GE 

4000 

58.5 

60.6 

61.0 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.1 

62.2 

OK 

3500 

60.7 

62.8 

63.2 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

GB 

3000 

62.1 

64.3 

64.7 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.9 

GB 

2500 

62.8 

65.1 

65.6 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.8 

GB 

2000 

67.4 

69.9 

70.3 

71.0 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

GB 

1800 

67.6 

70.1 

70.6 

71.3 

71.8 

71. P 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

GB 

1500 

71.8 

74.6 

75.1 

75.9 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.9 

GB 

1200 

73.8 

76.6 

77.5 

78.2 

79.0 

79.0 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

GE 

1000 

75.3 

78.5 

79.3 

80.1 

81.0 

81.0 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.8 

81.9 

GB 

900 

76.5 

80.0 

80.7 

81.6 

82.5 

82.5 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.2 

83.4 

GB 

800 

77.4 

80.9 

81.8 

82.6 

83.5 

83.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

GB 

700 

77.9 

81.6 

82.9 

84.0 

85.0 

85.3 

85.4 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.3 

GB 

600 

77.9 

81.9 

83.2 

84.3 

85.3 

85.6 

86.0 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

86.9 

87.1 

GE 

500 

77.9 

82.1 

83.7 

85.0 

86.0 

86.5 

86.9 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.8 

87.9 

88.1 

88.2 

GB 

400 

77.9 

82.6 

84.6 

85.9 

87.8 

88.4 

89.4 

90.4 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.3 

91.5 

91.9 

92.1 

GB 

300 

78.1 

82.8 

84.7 

86.0 

88.2 

88.8 

90.0 

91.9 

92.6 

93.1 

93.2 

93.2 

93.5 

93.7 

95.0 

95.3 

GB 

200 

78.1 

83.1 

85.0 

86.3 

88.5 

89.1 

90.3 

92.2 

92.9 

93.7 

93.8 

93.8 

94.7 

94.9 

96.9 

98.1 

GB 

100 

78.1 

83.1 

85.0 

86.3 

88.5 

89.1 

90.3 

92.2 

92.9 

93.7 

93.8 

93.8 

94.7 

94.9 

97.4 

99.4 

08 

000 

78.1 

83.1 

85.0 

86.3 

88.5 

89.1 

90.3 

92.2 

92.9 

93.7 

93.8 

93.8 

94.7 

94.9 

97.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  680 
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OPERATING  LOCATION  "A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

IfO 

CEIL 

40.6 

41.6 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

GE 

20000 

46.8 

48.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

SB 

18000 

46.8 

48.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

GE 

16000 

46.8 

48.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

OB 

14000 

46.8 

48.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

CB 

12000 

47.8 

49.0 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

GE 

10000 

51.3 

53.0 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GE 

9000 

51.3 

53.0 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GE 

8000 

54.1 

56.1 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

7000 

56.0 

58.0 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

OB 

6000 

56.3 

58.3 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

5000 

57.1 

59.1 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

OK 

4500 

57.7 

59.8 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GE 

4000 

58.9 

61.2 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

3500 

60.6 

62.9 

63.9 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

OB 

3000 

61.7 

64.3 

65.4 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

GE 

2500 

63.9 

66.5 

67.8 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

GE 

2000 

67.1 

70.2 

71.6 

71.9 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

GE 

1800 

67.9 

71.0 

72.4 

72.7 

73.3 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

OB 

1500 

71.0 

74.4 

76.1 

76.4 

77.2 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

GE 

1200 

71.6 

75-7 

78.0 

78.3 

79.1 

79.4 

79.7 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

GE 

1000 

72.7 

77.4 

79.8 

80.5 

81.4 

81.7 

82.2 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.9 

83.1 

GE 

900 

73.3 

78.0 

80.6 

81.2 

82.2 

82.5 

83.3 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

84.0 

84.0 

84.2 

84.3 

GE 

800 

73.6 

78.8 

81.7 

82.6 

84.0 

84.3 

85.1 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

86.0 

86.2 

OB 

700 

74.0 

79.2 

82.2 

83.1 

84.7 

85.0 

85.9 

86.4 

86.4 

86.5 

86.7 

86.7 

87.0 

87.0 

87.1 

87.4 

GE 

600 

74.1 

79.7 

82.8 

83.7 

85.7 

86.0 

87.1 

87.9 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

88.7 

89.0 

GE 

500 

74.3 

80.0 

83.3 

84.5 

87.0 

87.3 

88.5 

89.8 

89.9 

90.2 

90.5 

90.5 

90.9 

91.0 

91.2 

91.5 

OK 

400 

74.3 

80.0 

83.3 

84.5 

87.6 

88.4 

90.2 

91.9 

92.2 

92.7 

93.0 

93.0 

93.3 

93.5 

94.0 

94.3 

GE 

300 

74.3 

80.0 

83.3 

84.5 

87.6 

88.4 

90.4 

92.4 

93.2 

94.3 

94.9 

95.0 

95.3 

95.7 

96.7 

97.2 

GE 

200 

74.3 

80.0 

83.3 

84.5 

87.6 

88.4 

90.4 

92.4 

93.2 

94.4 

95.2 

95.3 

95.8 

96.3 

98.0 

99.4 

GE 

100 

74.3 

80.0 

83.3 

84.5 

87.6 

88.4 

90.4 

92.4 

93.2 

94.4 

95.2 

95.3 

95.8 

96.3 

98.3 

100.0 

GE 

000 

74.3 

80.0 

83.3 

84.5 

87.6 

88.4 

90.4 

92.4 

93.2 

94.4 

95.2 

95.3 

95.8 

96.3 

98.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  645 
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OPERATING  LOCATION 
BSAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUBER:  722570  STATION  RAMS:  BCWO  AAF/KXLLEEH  TX 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

45.6 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GE 

20000 

55.2 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GS 

18000 

55.2 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GX 

16000 

55.2 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GE 

14000 

55.3 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

12000 

56.6 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

10000 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GE 

9000 

60.9 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

8000 

62.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

7000 

63.6 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

6000 

63.9 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

5000 

65.6 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

4500 

66.0 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GB 

4000 

66.8 

67.3 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

3500 

68.4 

68.8 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

3000 

70.9 

71.3 

71.9 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

2500 

73.6 

74.1 

74.7 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

2000 

78.6 

79.4 

80.0 

80.0 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

1000 

79.2 

80.0 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

1500 

81.1 

•  1.9 

82.5 

82.6 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

a 

1200 

•3.4 

•4.3 

05.0 

85.3 

86.2 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

a 

1000 

84.3 

•5.4 

86.0 

66.4 

87.6 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

08 

900 

65.0 

87.0 

87.6 

87.9 

89.1 

89.1 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

800 

05.3 

»7.« 

88.8 

89.1 

90.7 

90.7 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

08 

700 

85.6 

••.4 

69.5 

90.1 

91.6 

91.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

a 

600 

65.7 

•a. 7 

89.8 

90.4 

92.9 

92.9 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.4 

94.4 

08 

500 

85.7 

M.7 

89.8 

90.4 

93.3 

93.3 

94.4 

94.7 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.5 

95.5 

a 

400 

65.7 

••.7 

90.1 

90.9 

94.3 

94.7 

96.1 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

08 

300 

85.7 

••.7 

90.1 

90.9 

94.3 

94.7 

96.1 

97.1 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

08 

200 

85.7 

•«. 7 

90.1 

90.9 

94.3 

94.7 

96.1 

97.1 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

GB 

100 

85.7 

•8.7 

90.1 

90.9 

94.3 

94.7 

96.1 

97.1 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.8 

100.0 

a 

000 

85.7 

•8.7 

90.1 

90.9 

94.3 

94.7 

96.1 

97.1 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  645 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UPC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  15-17 


CBILING 
in  1 

FEET  | 

1  GB 

1  7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

GB  GB  GE 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

GB 

20000 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

OE 

18000 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

16000 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GB 

14000 

60.5 

60.5 

60.6 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

OE 

12000 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

10000 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

9000 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

8000 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

7000 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OE 

6000 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

os 

5000 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

4500 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

4000 

73.0 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

3500 

75.0 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OE 

3000 

78.2 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

GB 

2500 

80.9 

81.5 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

2000 

84.3 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

1800 

84.7 

85.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

1500 

86.1 

87.2 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OE 

1200 

87.2 

88.4 

88.7 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OE 

1000 

87.8 

89.0 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

GB 

900 

88.4 

89.8 

90.1 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GB 

800 

89.0 

90.6 

90.9 

91.2 

92.0 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

GB 

700 

89.0 

90.6 

90.9 

91.2 

92.0 

92.0 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

GB 

600 

89.2 

90.9 

91.5 

91.8 

92.6 

92.6 

93.2 

93.4 

93.4 

93.8 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

GB 

500 

89.2 

90.9 

91.7 

92.1 

93.2 

93.4 

95.2 

95.8 

95.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

GB 

400 

89.4 

91.0 

92.1 

92.6 

93.7 

93.8 

95.7 

96.3 

96.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GB 

300 

89.4 

91.0 

92.1 

92.6 

93.7 

93.8 

95.7 

96.3 

96.5 

97.7 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

OE 

200 

89.4 

91.0 

92.1 

92.6 

93.7 

94.0 

96.0 

96.6 

96.8 

98.0 

98.6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.8 

99.8 

GB 

100 

89.4 

91.0 

92.1 

92.6 

93.7 

94.0 

96.0 

96.8 

96.9 

98.1 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

OE 

000 

89.4 

91.0 

92.1 

92.6 

93.7 

94.0 

96.0 

96.8 

96.9 

98.1 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  648 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

68 

7 

68 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

52.0 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

CB  20000 

60.2 

60.8 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

CB 

18000 

60.7 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

68 

16000 

60.7 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

68 

14000 

61.5 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

SB 

12000 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

68 

10000 

66.9 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

SB 

9000 

66.9 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

6000 

70.0 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

CB 

7000 

71.5 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

SB 

6000 

72.0 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

68 

5000 

72.4 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

SB 

4500 

73.2 

73.8 

73.8 

73.8 

73.0 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

68 

4000 

75.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

CB 

3500 

77.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

3000 

79.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

CK 

2500 

82.4 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

68 

2000 

85.4 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

68 

1800 

85.4 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

68 

1500 

86.7 

86.2 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

68 

1200 

87.0 

68. 5 

89.0 

89.0 

89.3 

89.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

68 

1000 

88.1 

09.6 

90.1 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GS 

900 

88.1 

89.8 

90.2 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

SB 

800 

88.2 

89.9 

90.6 

90.7 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

68 

700 

88.4 

90.2 

90.9 

91.3 

92.0 

92.0 

92.3 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

600 

88.7 

90.7 

91.3 

92.0 

92.6 

92.6 

92.9 

93.5 

93.5 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

500 

89.2 

91.2 

92.0 

92.6 

93.5 

93.5 

93.8 

94.4 

94.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

400 

89.3 

91.3 

92.3 

93.0 

94.0 

94.0 

94.4 

95.5 

95.5 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

08 

300 

89.3 

91.3 

92.3 

93.0 

94.0 

94.0 

94.6 

95.6 

95.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

CB 

200 

89.3 

91.3 

92.4 

93.2 

94.1 

94.1 

94.9 

96.1 

96.3 

97.8 

98.5 

98.5 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

68 

100 

89.3 

91.3 

92.4 

93.2 

94.1 

94.1 

94.9 

96.1 

96.3 

97.8 

98.5 

98.5 

98.8 

99.1 

99.5 

100.0 

68 

000 

89.3 

91.3 

92.4 

93.2 

94.1 

94.1 

94.9 

96.1 

96.3 

97.8 

98.5 

98.5 

98.8 

99.1 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  646 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

(UMBER: 

722570 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  IfTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

54.6 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

OR 

20000 

60.2 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OS 

18000 

60.4 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

OB 

16000 

60.4 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

14000 

60.6 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

12000 

61.6 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

OB 

10000 

63.9 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

9000 

64.2 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

8000 

66.5 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

7000 

67.2 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OB 

6000 

68.1 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

5000 

70.0 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

4500 

70.5 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

4000 

71.0 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

3500 

72.4 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

3000 

74.0 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

2500 

75.4 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

2000 

78.5 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

1800 

78.9 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

1500 

•2.7 

84.8 

85.2 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

1200 

83.6 

85.7 

86.0 

86.0 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE 

1000 

84.6 

86.7 

87.3 

87.3 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

900 

85.0 

87.1 

87.8 

87.8 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

800 

85.0 

87.3 

88.0 

88.0 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

700 

85.3 

87.8 

88.5 

88.5 

89.7 

89.7 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

600 

85.7 

88.1 

88.8 

88.8 

90.2 

90.2 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

500 

85.7 

88.3 

89.7 

89.9 

91.4 

91.4 

92.8 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

400 

86.6 

89.2 

90.8 

90.9 

92.7 

92.7 

94.1 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

300 

86.7 

89.4 

91.1 

91.3 

93.2 

93.2 

94.8 

96.5 

96.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

GE 

200 

86.7 

89.5 

91.4 

91.6 

93.7 

93.7 

95.3 

97.0 

97.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

99.3 

99.3 

OB 

100 

86.7 

89.5 

91.4 

91.6 

93.7 

93.7 

95.3 

97.0 

97.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

OB 

000 

86.7 

89.5 

91.4 

91.6 

93.7 

93.7 

95.3 

97.0 

97.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

99.0 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  573 
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OP  BRAT  IMG  LOCATION  ’A* 
IMAramC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KXLLEEH  TX 

LST  ID  UTC:  *  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  01  -  SEP  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

1  88 
|  7 

GB 

6 

CB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILKS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

BO  CEIL 

4S.0 

48.5 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

CB 

20000 

55.2 

55.9 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

as 

10000 

55.5 

56.1 

56.3 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

5  >.5 

56.6 

56.6 

GB 

16000 

55.5 

56.1 

56.3 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

SB 

14000 

55.7 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

CB 

12000 

56.7 

57.4 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.. 1 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

CB 

10000 

59.6 

60.3 

60.5 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

CB 

9000 

59.7 

60.5 

60.7 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

qb 

8000 

62.1 

62.9 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

SB 

7000 

63.1 

63.9 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

GB 

6000 

63.6 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

GB 

5000 

64.7 

65.6 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

GB 

4500 

65.5 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

4000 

66.8 

60.0 

68.4 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

08 

3500 

60.6 

69.8 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

GB 

3000 

70.4 

71.8 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

GB 

2500 

72.3 

73.8 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

GB 

2000 

76.1 

77.8 

78.4 

78.5 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

1800 

76.5 

78.2 

78.8 

79.0 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

1500 

79.3 

81.2 

81.9 

82.1 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

GB 

1200 

80.8 

82.8 

83.6 

•3.9 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

GB 

1000 

82.0 

•4.2 

85.1 

85.5 

86.1 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

CB 

900 

•2.6 

85.0 

86.0 

86.4 

87.0 

87.1 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

CB 

600 

83.0 

85.7 

86.8 

87.3 

88.1 

88.2 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

08 

700 

•3.3 

86.2 

87.3 

88.0 

88.9 

89.0 

89.6 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

m 

600 

•3.6 

86.6 

67.9 

•0.5 

•9.7 

•9.8 

90.5 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

as 

500 

•3.7 

86.8 

88.3 

89.1 

90.5 

90.7 

91.7 

92.3 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.1 

GB 

400 

•4.0 

87.2 

•8.9 

89.7 

91.5 

91.8 

93.3 

94.3 

94.4 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.5 

95.6 

CB 

300 

•4.1 

87.3 

89.0 

89.8 

91.8 

92.1 

93.6 

95.0 

95.3 

96.1 

96.4 

96.4 

96.6 

96.8 

97.5 

97.6 

GB 

200 

•4.1 

•7.3 

89.1 

90.0 

92.0 

92.3 

93.9 

95.3 

95.6 

96.5 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

98.7 

99.2 

at 

100 

84.1 

87.3 

89.1 

90.0 

92.0 

92.3 

93.9 

95.3 

95.6 

96-6 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

98.9 

99.7 

08 

000 

•4.1 

87.3 

89.1 

90.0 

92.0 

92.3 

93.9 

95.3 

95.6 

96.6 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

99.0 

100.0 

TOTAL  RIMER  OP  OBSERVATIONS  470S 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOO  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  SOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

52.1 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

CB 

20000 

57.6 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

18000 

57.6 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

CB 

16000 

57.6 

58.3 

38.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

CB 

14000 

57.6 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

CB 

12000 

57.9 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

50.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GE 

10000 

59.4 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

9000 

59.4 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

CB 

8000 

59.9 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GE 

7000 

60.8 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

CB 

6000 

60.8 

61.4 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OB 

5000 

61.0 

61.6 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GE 

4500 

62.5 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE 

4000 

63.9 

64.5 

63.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

BE 

3500 

64.3 

63.2 

63.6 

63.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

CB 

3000 

69.2 

70.1 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

2300 

69.2 

70.1 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

CB 

2000 

70.7 

72.1 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

1800 

71.0 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

1500 

75.4 

77-0 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

1200 

77.2 

80.0 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

1000 

79.2 

82.3 

83.0 

83.8 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

CB 

900 

80.5 

83.8 

85.4 

85.4 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

CB 

800 

80.9 

84.7 

86.7 

86.9 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

700 

81.6 

85.6 

87.6 

87.8 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

600 

81.6 

85.6 

87.8 

88.5 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

500 

81.6 

85  .C 

88.5 

89.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

400 

81.6 

86.3 

89.8 

91.4 

93.1 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CB 

300 

81.6 

86.3 

90.5 

92.0 

94.2 

94.5 

95.3 

95.3 

95.8 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

200 

81.6 

86.3 

90.7 

92.2 

94.5 

94.7 

95.6 

95.6 

96.0 

97.3 

97.8 

97.8 

98.2 

98.7 

99.1 

99.1 

GB 

100 

81.6 

86.3 

90.7 

92.2 

94.9 

95.1 

96.0 

96.0 

96.5 

97.8 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

GE 

000 

81.6 

86.3 

90.7 

92.2 

94.9 

95.1 

96.0 

96.0 

96.5 

97.8 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  451 
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operating  location  -a* 

USAFBXAC.  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUFREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/ KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  III  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

46.7 

47.8 

48.0 

48.2 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GB 

20000 

52.0 

53.1 

53.3 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GE 

18000 

52.0 

53.1 

53.3 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB 

16000 

52.0 

53.1 

53.3 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB 

14000 

52.0 

53.1 

53.3 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB 

12000 

52.5 

53.6 

53.8 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

10000 

54.2 

55.4 

55.6 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB 

9000 

54.7 

55.8 

56.0 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

8000 

55.6 

56.7 

56.9 

57.1 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GB 

7000 

56.0 

57.1 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GB 

6000 

56.3 

57.4 

57.6 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

5000 

57.6 

58.7 

58.9 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

4500 

57.8 

58.9 

59.2 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GB 

4000 

59.4 

60.5 

60.7 

60.9 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

3500 

60.3 

61.6 

61.8 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OR 

3000 

62.7 

64.3 

64.5 

64.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

2500 

63.8 

65.4 

65.6 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GB 

2000 

66.3 

67-9 

68.3 

68.5 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

GB 

1800 

66.3 

68.1 

68.8 

69.0 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

08 

1500 

68.5 

70.5 

71.2 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

1200 

73.0 

75.9 

76.8 

77.0 

77.5 

77.5 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

GK 

1000 

74.3 

77.2 

78.6 

79.0 

79.5 

79.5 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

GB 

900 

75.9 

79.5 

81.3 

81.7 

82.1 

82.1 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

GB 

800 

76.3 

80.1 

81.9 

82.6 

83.3 

83.3 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.2 

GB 

700 

76.6 

81.0 

82.8 

83.5 

84.6 

84.6 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85. 5 

• 

600 

76.8 

81.9 

83.9 

84.8 

86.4 

86.4 

87.1 

87.1 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

GB 

500 

77.0 

82.6 

85.3 

86.4 

88.4 

88.4 

89.7 

90.0 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

08 

400 

77.9 

83.9 

86.6 

87.7 

90.2 

90.8 

92.4 

92.9 

93.1 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

GB 

300 

77.9 

84.2 

86.8 

87.9 

90.4 

91.3 

92.9 

93.5 

94.0 

94.9 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.2 

96.7 

GB 

200 

77.9 

84.2 

86.8 

87.9 

90.4 

91.3 

92.9 

93.8 

94.2 

95.1 

95.8 

95.8 

96.7 

96.7 

97.1 

97.5 

GB 

100 

77.9 

84.4 

87.1 

88.2 

90.8 

91.7 

93.3 

94.2 

94.6 

95.5 

96.2 

96.2 

97.1 

97.1 

98.7 

99.1 

GB 

000 

77.9 

84.4 

87.1 

88.2 

90.8 

91.7 

93.3 

94.2 

94.6 

95.5 

96.2 

96.2 

97.1 

97.1 

98.9 

100.0 

TOTAL  HUBER  OP  OBSERVATIONS  448 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  III  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

no 

CEIL 

43.0 

44.1 

44.9 

45.0 

45.3 

45.3 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.8 

45.9 

GB 

20000 

46.7 

47.8 

49.0 

49.2 

49.5 

49.5 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.4 

GE 

18000 

47.0 

48.1 

49.3 

49.5 

49.8 

49.8 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.7 

OK 

16000 

47.0 

48.1 

49.3 

49.5 

49.8 

49.8 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.7 

OK 

14000 

47.0 

48.1 

49.3 

49.5 

49.8 

49.8 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.7 

OK 

12000 

47.3 

48.5 

49.8 

49.9 

50.2 

50.2 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

51.0 

51.1 

OB 

10000 

49.5 

50.8 

52.1 

52.2 

52.5 

52.5 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.3 

53.4 

GB 

9000 

49.6 

51.0 

52.2 

52.4 

52.7 

52.7 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.6 

GB 

8000 

50.2 

51.6 

52.8 

53.0 

53.3 

53.3 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

54.2 

OB 

7000 

51.0 

52.4 

53.6 

53.8 

54.1 

54.1 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

55.0 

OB 

6000 

52.1 

53.4 

54.7 

54.8 

55.1 

55.1 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.9 

56.0 

OB 

5000 

53.0 

54.4 

55.7 

55.9 

56.7 

56.7 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.6 

OB 

4500 

53.1 

54.5 

55.9 

56.2 

57.0 

57.0 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

57.9 

G  ** 

4000 

53.8 

55.1 

56.5 

56.8 

57.7 

57.7 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.5 

58.7 

OB 

3500 

55.1 

56.7 

58.0 

58.5 

59.4 

59.4 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.3 

GE 

3000 

58.2 

59.7 

61.1 

61.7 

62.6 

62.6 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.7 

OB 

2500 

59.7 

61.4 

62.8 

63.4 

64.3 

64.3 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

GE 

2000 

62.6 

64.6 

66.2 

66.8 

67.8 

67.8 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.8 

68.9 

OB 

1800 

62.6 

64.6 

66.2 

66.8 

67.8 

67.8 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.8 

68.9 

OB 

1300 

66.2 

68.5 

70.0 

70.6 

71.7 

71.7 

72.4 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

73.0 

GB 

1200 

69.7 

72.4 

74.0 

74.6 

75.7 

75.7 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

OB 

1000 

70.9 

73.7 

75.8 

76.7 

77.9 

77.9 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

OB 

900 

72.0 

74.9 

77.2 

78.3 

79.5 

79.6 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.9 

81.0 

OB 

800 

73.2 

76.3 

78.9 

80.1 

81.5 

81.6 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

OB 

700 

73.5 

77.2 

79.9 

81.2 

82.8 

83.0 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

OB 

600 

73.8 

77.8 

80.7 

82.5 

85.0 

85.1 

86.4 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.1 

OB 

500 

75.0 

79.0 

82.1 

83.9 

P7.4 

87.7 

89.6 

90.0 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

90.8 

OB 

400 

75.2 

79.3 

82.5 

84.8 

88.5 

89.3 

91.6 

92.3 

92.6 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.6 

OB 

300 

75.2 

79.6 

83.0 

85.3 

89.3 

90.0 

92.3 

93.3 

93.7 

94.2 

95.1 

95.1 

95.6 

95.6 

96.2 

96.5 

GE 

200 

75.2 

79.6 

83.0 

85.3 

89.3 

90.0 

92.3 

93.6 

94.2 

94.9 

96.3 

96.3 

97.2 

97.2 

98.2 

98.8 

GB 

100 

75.2 

79.6 

83.0 

85.3 

89.3 

90.0 

92.3 

93.6 

94.2 

94.9 

96.3 

96.3 

97.4 

97.4 

98.5 

99.7 

GE 

000 

75.2 

79.6 

83.0 

85.3 

89.3 

90.0 

92.3 

93.6 

94.2 

94.9 

96.3 

96.3 

97.4 

97.4 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  653 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMIBR:  722510  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


CBILING 

IN 

FEET 

1  68 
|  7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

NILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

38.7 

39.3 

39.6 

39.8 

39.8 

39.6 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

GS 

20000 

45.8 

46.5 

47.1 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

GS 

18000 

45.8 

46.5 

47.1 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

GE 

16000 

45.8 

46.5 

47.1 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

GS 

14000 

45.8 

46.5 

47.1 

47  .t. 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

GE 

12000 

46.8 

47.5 

48.1 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

as 

10000 

48.9 

49.6 

50.2 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

GE 

9000 

49.3 

49.9 

50.6 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

CS 

8000 

51.1 

51.7 

52.4 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GS 

7000 

52.0 

52.7 

53.3 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

CS 

6000 

52.4 

53.0 

53.7 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

68 

5000 

53.0 

54.0 

54.6 

55.1 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

68 

4500 

53.2 

54.2 

55.0 

55.5 

55.6 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

«B 

4000 

55.1 

56.4 

57.3 

57.9 

58.1 

58.1 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

3500 

56.4 

57.9 

58.7 

59.4 

59.5 

59.5 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GS 

3000 

56.9 

60.5 

61.1 

62.3 

62.6 

62.6 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

2500 

61.2 

62.8 

64.3 

65.3 

65.7 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GE 

2000 

66.4 

68.5 

70.0 

71.1 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

68 

1800 

66.7 

68.8 

70.3 

71.5 

71.9 

71.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

68 

1500 

69.8 

72.1 

73.7 

74.9 

75.7 

75.7 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

68 

1200 

71.1 

73.7 

76.0 

77.3 

78.5 

78.5 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

68 

1000 

71.5 

74.1 

77.0 

78.6 

80.1 

80.1 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

900 

71.9 

74.9 

77.8 

79.4 

80.9 

81.1 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

800 

72.6 

76-0 

79.0 

80.6 

82.1 

82.4 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

68 

700 

73.2 

76.7 

80.4 

82.2 

83.8 

84.2 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.2 

85.2 

OB 

600 

73.4 

77.2 

81.2 

83.5 

85.8 

86.1 

87.1 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

81 .9 

87.9 

87.9 

88.1 

88. i 

GE 

500 

73.9 

78.0 

82.1 

84.8 

87.6 

88.1 

90.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.5 

91.7 

68 

400 

73.9 

78.6 

82.7 

85.8 

89.1 

90.0 

93.5 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.9 

96.1 

GE 

300 

73.9 

78.6 

82.7 

85.8 

89.1 

90.0 

93.5 

95.1 

95.3 

95.6 

96.6 

96.6 

97.6 

97.6 

98.5 

98.7 

GS 

200 

73.9 

78.6 

82.7 

85.8 

89.1 

90.0 

93.5 

95.3 

95.4 

95.8 

96.9 

96.9 

98.0 

98.0 

99.5 

100.0 

GS 

100 

73.9 

78.6 

82.7 

85.8 

89.1 

90.0 

93.5 

95.3 

95.4 

95.8 

96.9 

96.9 

98.0 

98.0 

99.5 

100.0 

68 

000 

73.9 

78.6 

82.7 

85.8 

89.1 

90.0 

93.5 

95.3 

95.4 

95.8 

96.9 

96.9 

98.0 

98.0 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  613 
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USAFBTAC/DS— 92/275  -  Page  192 


OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTCs 

♦  6 

MOUTH: 

FEB 

BOORS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

in 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

OE 

20000 

50.5 

50.5 

SO. 5 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

GB 

18000 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GE 

16000 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

14000 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

12000 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GB 

10000 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB 

9000 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB 

8000 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

CB 

7000 

58.0 

58.1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

6000 

59.0 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

5000 

59.6 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

4500 

60.9 

61.1 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

4000 

63.2 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

3500 

64.8 

65.1 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GE 

3000 

70.2 

70.5 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OE 

2500 

73.8 

74.1 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

2000 

77.5 

78.2 

78.7 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GB 

1800 

78.0 

78.7 

79.2 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

CB 

1500 

80.0 

80.8 

81.4 

81.8 

82.1 

82.1 

82.1 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

1200 

81.4 

82.4 

83.2 

83.6 

83.9 

83.9 

84.4 

84.7 

64.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

1000 

81.9 

82.9 

83.9 

84.4 

84.7 

84.7 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

900 

82.7 

84.4 

85.3 

85.8 

86.2 

86.6 

87.5 

87.9 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

800 

83.1 

84.7 

85.8 

86.5 

87.0 

87.5 

88.8 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

700 

83.7 

85.5 

86.8 

87.5 

87.9 

88.4 

89.9 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

600 

84.2 

86.2 

87.5 

88.3 

88.9 

89.4 

91.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

500 

84.7 

87.3 

88.9 

89.9 

91.5 

92.3 

94.6 

95.8 

95.8 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

400 

84.7 

87.5 

89.4 

90.4 

92.0 

93.3 

96.1 

98.0 

98.0 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

300 

84.7 

87.5 

89.4 

90.4 

92.0 

93.3 

96.1 

98.0 

98.0 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

GB 

200 

84.7 

87.5 

89.4 

90.4 

92.0 

93.3 

96.1 

98.0 

98.0 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84.7 

87.5 

89.4 

90.4 

92.0 

93.3 

96.1 

98.0 

98.0 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

84.7 

87.5 

89.4 

90.4 

92.0 

93.3 

96.1 

98.0 

98.0 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  614 


D  -  2  -  14 


USAFETAC/DS— 92/275  -  P age  193 


OPERATING  LOCATION 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PKRCKHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  RAKE:  ROOD  AAF /KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IH 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GE 

20000 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GS 

18000 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

16000 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

14000 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OB 

12000 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

10000 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

9000 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

8000 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GS 

7000 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

6000 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

5000 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

4500 

65.0 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

4000 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

3500 

70.5 

70.9 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

3000 

74.3 

74.6 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GE 

2500 

77.7 

78.1 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GE 

2000 

80.9 

81.3 

82.2 

82.2 

82.5 

82.5 

02.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

1800 

81.2 

81.7 

82.5 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

1500 

83.1 

83.6 

84.8 

85.1 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GE 

1200 

84.8 

85.8 

86.9 

87.4 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

GE 

1000 

85.3 

86.6 

87.9 

88.5 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

08 

900 

85.9 

87.2 

88.5 

89.2 

89.9 

90.0 

90.0 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

GE 

800 

86.3 

87.6 

88.9 

89.5 

90.2 

90.3 

90.3 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.5 

GE 

700 

86.7 

88.1 

89.4 

90.0 

90.7 

90.8 

90.8 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

GE 

600 

86.7 

88.1 

89.5 

90.7 

91.5 

91.7 

91.7 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.8 

GE 

500 

86.7 

88.2 

89.9 

91.2 

92.8 

93.0 

93.5 

94.1 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

95.3 

GE 

400 

86.7 

88.2 

89.9 

91.5 

93.3 

93.5 

94.6 

95.7 

95.7 

96.4 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

GE 

300 

86.7 

88.2 

89.9 

91.5 

93.3 

93.5 

94.9 

96.4 

96.7 

97.4 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

GE 

200 

86.7 

88.2 

89.9 

91.5 

93.3 

93.5 

94.9 

96.4 

96.7 

97.4 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.3 

99.8 

CK 

100 

86.7 

88.2 

89.9 

91.5 

93.3 

93.5 

94.9 

96.4 

96.7 

97.4 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.5 

100.0 

GE 

000 

86.7 

88.2 

89.9 

91.5 

93.3 

93.5 

94.9 

96.4 

96.7 

97.4 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.5 

100.0 

TOTAL  RIMER  OF  OBSERVATIONS  611 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/IQLLEKN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

PER 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  III 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

49.5 

49.5 

49. S 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GB 

20000 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

CR 

18000 

61.8 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OR 

16000 

61.8 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

14000 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

CE 

12000 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

CE 

10000 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66  2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

9000 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

8000 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

BE 

7000 

67.5 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

6000 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

SOOO 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

4500 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

4000 

72.8 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73  3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

3500 

74.3 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

3000 

76.4 

77.2 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

2500 

77.5 

78.4 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

2000 

80.8 

81.8 

82.1 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

1800 

80.8 

81.8 

82.1 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

1500 

83.3 

84.3 

84.9 

85.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

1200 

84.1 

85.1 

85.7 

86.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

1000 

84.4 

85.6 

86.2 

86.9 

88.4 

88.4 

88.5 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

CE 

900 

84.6 

85.7 

86.4 

87.0 

88.5 

88.5 

88.9 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

800 

84.6 

85.7 

86.6 

87.2 

88.7 

88.7 

89.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

700 

84.9 

86.1 

86.9 

87.7 

89.3 

89.5 

89.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

600 

85.4 

86.6 

87.4 

88.5 

90.2 

90.3 

90.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

500 

85.4 

86.9 

88.4 

89.5 

91.6 

91.8 

92.5 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

400 

85.4 

87.0 

88.9 

90.5 

92.8 

93.0 

94.1 

95.6 

95.6 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

300 

85.6 

87.2 

89.5 

91.1 

93.4 

93.6 

95.2 

96.7 

96.9 

97.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GB 

200 

85.6 

87.2 

89.5 

91.1 

93.4 

93.6 

95.4 

96.9 

97.0 

97.4 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

GE 

100 

85.6 

87.2 

89.5 

91.1 

93.4 

93.6 

95.4 

96.9 

97.0 

97.4 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

GB 

000 

85.6 

87.2 

89.5 

91.1 

93.4 

93.6 

95.4 

96.9 

97.0 

97.4 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  610 
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OPDWTIIIS  LOCATION 
DSAFETAC,  ASHEVILLB  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNHDC  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


CSILIRC 

m 

run 

GB 

7 

08 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 
CE  GB  OB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

58.4 

58.4 

58.6 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

08 

20000 

63.6 

63.6 

63.8 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

18000 

63.8 

63.8 

64.0 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

16000 

63.8 

63.8 

64.0 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

€8 

14000 

64.1 

64.1 

64.3 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

08 

12000 

65.4 

65.4 

65.6 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

08 

10000 

67.9 

67.9 

68.1 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

9000 

68.3 

68.3 

68.5 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

8000 

68.5 

68.5 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

88 

7000 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

88 

6000 

70.5 

70.5 

70.6 

70.? 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

88 

5000 

71.2 

71.2 

71.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

88 

4500 

71.9 

71.9 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

4000 

73.7 

73.9 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

88 

3500 

74.8 

75.1 

75.3 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

3000 

76.2 

76.8 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

2500 

76.6 

77.1 

77.3 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

2000 

79-6 

80.4 

80.7 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

1800 

80.2 

80.9 

81.3 

82.3 

82-5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

88 

1500 

82.2 

83.8 

84.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.  * 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

88 

1200 

83.1 

84.7 

85.0 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1000 

83.4 

85.0 

85.4 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

900 

83.8 

85.4 

85.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

97.4 

87.4 

GB 

800 

84.5 

86.3 

87.0 

88.3 

88.5 

88.5 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

08 

700 

84.5 

86.3 

87.2 

88.6 

88.8 

89.4 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

88 

600 

85.0 

87.4 

88.3 

89.7 

89.9 

90.5 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

500 

86.1 

80.6 

89.5 

91.5 

91.7 

92.3 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

08 

400 

86.5 

89.7 

91.4 

93.5 

93.7 

94.2 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

88 

300 

86.5 

89.7 

92.1 

94.2 

94.4 

95.0 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.8 

GB 

200 

86.7 

89.9 

92.3 

94.4 

94.6 

95.1 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.9 

96.9 

96.9 

97.3 

98.4 

98.9 

08 

100 

86.7 

89.9 

92.3 

94.4 

94.6 

95.1 

95.7 

96.6 

96.6 

96.9 

97./ 

97.7 

97.7 

98.0 

99.5 

100.0 

a 

000 

86.7 

89.9 

92.3 

94.4 

94.6 

95.1 

95.7 

96.6 

96.6 

96.9 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  0000  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  CF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

Rtl 

GB 

7 

CB 

6 

as 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

CE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

46.8 

47.2 

47.4 

47.5 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

CE 

20000 

53.9 

54.3 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

CB 

1S000 

54.1 

54.5 

54.8 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

CB 

16000 

54.1 

54.5 

54.8 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

GE 

14000 

54.3 

54.7 

55.0 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

CB 

12000 

55.4 

55.8 

56.1 

56.3 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GE 

10000 

57.7 

58.2 

58.5 

58.6 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

CE 

9000 

58.0 

58.4 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

CE 

8000 

58.7 

59.2 

59.5 

59.7 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GB 

7000 

59.7 

60.2 

60.5 

60.7 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

CB 

6000 

60.3 

60.8 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

GB 

5000 

61.1 

61.6 

62.0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

4500 

61.9 

62.4 

62.9 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

4000 

63.6 

64.2 

64.7 

64.9 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

GB 

3500 

65.0 

65.9 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

GE 

3000 

68.2 

69.2 

69.6 

70.1 

70.3 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

2500 

70.0 

71.0 

71.7 

72.0 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

CB 

2000 

73.3 

74.5 

75.3 

75.7 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

CB 

1800 

73.5 

74.8 

75.5 

76.0 

76.4 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

GB 

1500 

76.2 

77.8 

78.7 

79.3 

79.8 

79.8 

80.0 

80.1 

e".i 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

CE 

1200 

78.1 

80.0 

81.1 

81.7 

82.4 

82.5 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

GB 

1000 

78.9 

80.9 

82.3 

83.1 

83.9 

84.0 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

GB 

900 

79.6 

81.9 

83.4 

84.2 

85.0 

85.2 

85.5 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

GB 

800 

80.2 

82.6 

84.3 

85.2 

86.1 

86.2 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87-2 

87.2 

87.2 

87.3 

GE 

700 

80.6 

83.2 

85.0 

86.0 

87.1 

87.3 

87.9 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 

88.5 

88.6 

OB 

600 

60.9 

83.7 

85.7 

87.0 

88.4 

88.6 

89.3 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

GB 

500 

81.3 

84.5 

86.7 

88.3 

90.3 

90.6 

91.7 

92.4 

92.5 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

GB 

400 

81.5 

85.0 

87.5 

89.4 

91.5 

92.1 

93.8 

94.8 

94.9 

95.3 

95.5 

95.5 

95 

95.6 

95.7 

95.8 

CB 

300 

81.5 

85.0 

87.8 

89.7 

91.9 

92.6 

94.5 

95.6 

95.8 

96.3 

97.1 

97.1 

9". 4 

97-4 

97.8 

97.9 

CB 

200 

61.5 

85.1 

87.9 

89.7 

92.0 

92.6 

94.5 

95.7 

96.0 

96.6 

97.5 

97.5 

98.0 

98.1 

98.9 

99.3 

CB 

100 

81.5 

85.1 

87.9 

89.7 

92.1 

92.7 

94.6 

95.9 

96.2 

96.6 

97.7 

97.7 

98.2 

98.3 

99.3 

99.8 

GE 

000 

81.5 

85.1 

87.9 

89.7 

92.1 

92.7 

94.6 

95.9 

96.2 

96.8 

97.7 

97.7 

98.2 

98.3 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4555 
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operating  location 
USATETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBHTACB  PREgUERCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVAT  CONS 


STATIC*  NUMER:  722570  STATIC*  RAMS:  9000  AAF/KILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOSTS:  MAR  HOURS:  00-02 


CBILISO 

IS 

FEET 

08 

7 

GB 

6 

GB 

5 

08 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IS 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

SB 

20000 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

08 

18000 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

CB 

16000 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

08 

14000 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

CB 

12000 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

08 

10000 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

08 

9000 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

08 

8000 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

08 

7000 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

« 

6000 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

08 

5000 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

08 

4500 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

08 

4000 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

08 

3500 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

m 

3000 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

08 

2500 

72.4 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

08 

2000 

79.2 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

08 

1800 

80.4 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

08 

1500 

84.1 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

08 

1200 

85.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

08 

1000 

86.7 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OS 

900 

87.8 

90.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

08 

800 

87.8 

91.2 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

08 

700 

88.2 

91.8 

92.4 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

08 

600 

89.6 

93.5 

94.3 

94.3 

94.3 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

08 

500 

89.8 

94.1 

94.9 

95.1 

95.1 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

08 

400 

89.8 

94.7 

96.1 

96.3 

96.3 

97.1 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

08 

300 

89.8 

94.7 

96.3 

96.5 

96.5 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

200 

89.8 

94.7 

96.3 

96.5 

96.5 

97.3 

98.2 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

* 

100 

89.8 

94.7 

96.3 

96.5 

96.5 

97.3 

98.2 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

08 

000 

89.8 

94.7 

96.3 

96.5 

96.5 

97.3 

98.2 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  SUMER  OP  OBSERVATIONS  490 
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OPERATING  LOCATION  -A- 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  BOOO  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATlfTB 

MI  LBS 

IN 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

53.6 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

20000 

57.9 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GB 

18000 

58.1 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GB 

16000 

58.1 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

14000 

58.1 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GB 

12000 

59.1 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GB 

10000 

61.1 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

9000 

61.1 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

8000 

62.6 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GB 

7000 

63.2 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

6000 

63.8 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

5000 

63.6 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

4500 

64.2 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

4000 

66.5 

67.1 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

3500 

67.7 

68.3 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

3000 

69.1 

69.7 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

2500 

70.1 

70.8 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

2000 

72.8 

73.6 

73.8 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

1800 

74.2 

75.7 

75.9 

75.9 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

1500 

78.5 

80.4 

80.8 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

1200 

82.4 

84.5 

84.9 

85.3 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

CB 

1000 

84.0 

86.1 

86.7 

87.1 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

900 

85.3 

87.5 

88.8 

89.2 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

800 

85.7 

88.8 

90.4 

90.8 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

700 

86.5 

90.0 

92.0 

92.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

600 

86.7 

91.2 

93.5 

94.1 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

500 

86.9 

91.6 

93.9 

94.7 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

400 

86.9 

91.8 

94.5 

95.9 

96.9 

97.1 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

300 

86.9 

91.8 

94.5 

95.9 

96.9 

97.1 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

200 

86.9 

91.8 

94.5 

95.9 

96.9 

97.1 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

100 

86.9 

91.8 

94.5 

95.9 

96.9 

97.1 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.8 

GE 

000 

86.9 

91.8 

94.5 

95.9  • 

96.9 

97.1 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  4S9 
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operating  location  •** 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  H C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/1ULLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  4  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CEIL  INC 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

38.0 

39.6 

40.3 

40.6 

41.0 

41.1 

41.4 

41.4 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

GB  20000 

44.1 

45.8 

46.7 

47.3 

47.7 

47.8 

48.1 

48.1 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

OR 

18000 

44.1 

45.8 

46.7 

47.3 

47.7 

47.8 

48.1 

48.1 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GB 

16000 

44.1 

45.8 

46.7 

47.3 

47.7 

47.8 

48.1 

48.1 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GB 

14000 

44.1 

45.8 

46.7 

47.3 

47  7 

47.8 

48.1 

48.1 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

GE 

12000 

44.4 

46.0 

47.0 

47.5 

48.0 

48.1 

48.4 

48.4 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GB 

10000 

46.0 

47.7 

48.6 

49.2 

49.6 

49.7 

50.0 

50.0 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GE 

9000 

46.3 

48.0 

48.9 

49.5 

49.9 

50.0 

50.3 

50.3 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GE 

8000 

47.5 

49.2 

50.1 

50.7 

51.1 

51.2 

51.5 

51.5 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

GB 

7000 

47.7 

49.3 

50.3 

50.8 

51.2 

51.4 

51.8 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GE 

6000 

49.3 

51.0 

51.9 

52.5 

52.9 

53.0 

53.4 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

GB 

5000 

51.2 

52.9 

53.8 

54.4 

54.9 

55.1 

55.5 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GB 

4500 

51.9 

53.7 

54.6 

55.2 

55.7 

55.9 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

4000 

53.1 

54.9 

56.0 

56.6 

57.1 

57.2 

57.7 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GB 

3500 

55.2 

57.0 

58.1 

58.6 

59.2 

59.3 

59.7 

59.7 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GE 

3000 

57.1 

58.9 

60.0 

60.5 

61.1 

61.2 

61.6 

61.6 

61.9 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

2500 

58.6 

60.5 

61.9 

62.4 

63.0 

63.1 

63.5 

63.5 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

2000 

62.7 

64.8 

66.4 

67.1 

67.6 

67.8 

68.4 

68.4 

68.7 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

1800 

63.9 

66.0 

67.6 

68.3 

68.9 

69.0 

69.7 

69.7 

69.9 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE 

1500 

69.1 

72.1 

74.3 

75.4 

76.2 

76.4 

77.0 

77.0 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

1200 

72.7 

76.0 

79.0 

80.5 

81.3 

81.6 

82.2 

82.2 

82.5 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

1000 

73.9 

77.3 

80.5 

82.4 

83.2 

83.5 

84.2 

84.2 

84.4 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OR 

900 

75.1 

79.1 

83.3 

85.2 

86.1 

86.3 

87.0 

87.0 

87.3 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

800 

75.8 

80.5 

85.4 

87.3 

88.4 

88.7 

89.5 

89.5 

89.8 

90.0 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

700 

76.6 

81.6 

86.6 

88.7 

89.8 

90.0 

91.1 

91.1 

91.4 

91.7 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

600 

76.6 

82.1 

87.8 

90.2 

91.7 

91.9 

93.0 

93.0 

93.3 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

500 

76.6 

82.2 

88.0 

90.4 

92.1 

92.3 

93.7 

93.9 

94.1 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

400 

76.6 

82.2 

88.1 

90.6 

93.2 

93.6 

94.9 

95.1 

95.4 

95.9 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

300 

76.6 

82.2 

88.3 

90.7 

93.3 

93.7 

95.1 

95.5 

95.8 

96.9 

97.5 

97.7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

200 

76.6 

82.2 

88.3 

90.7 

93.3 

93.7 

95.1 

95.5 

95.9 

97.1 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

GB 

100 

76.6 

82.2 

88.3 

90.7 

93.3 

93.7 

95.1 

95.5 

95.9 

97.1 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

100.0 

GB 

000 

76.6 

82.2 

88.3 

90.7 

93.3 

93.7 

95.1 

95.5 

95.9 

97.1 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUBER  OP  OBSERVATIONS  732 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MI  LBS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

39.7 

40.7 

41.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

GE 

20000 

47.5 

48.7 

49.1 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

GB 

18000 

47.7 

48.8 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

GE 

16000 

47.7 

48.8 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

OB 

14000 

47.7 

48.8 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

OB 

12000 

48.3 

49.4 

49.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

5C.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

10000 

50.1 

51.3 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

GB 

9000 

50.6 

51.7 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

GE 

8000 

52.3 

53.6 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

7000 

53.8 

55.1 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

OB 

6000 

54.9 

56.3 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GB 

5000 

56.8 

58.1 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

4500 

57.6 

58.9 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OB 

4000 

58.3 

59.6 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

OB 

3500 

59.2 

60.5 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

3000 

61.0 

62.6 

63.4 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

53.8 

GB 

2500 

63.2 

65.0 

65.8 

66.1 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

2000 

69.6 

71.9 

73.1 

73.4 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

1800 

69.8 

72.1 

73.4 

73.8 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

1500 

75.3 

78.6 

80.7 

81.4 

81.8 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

1200 

78.2 

82.0 

84.2 

85.2 

95.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

1000 

79.1 

83.4 

86.0 

87.2 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

900 

79.7 

84.4 

87.4 

89.0 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

800 

79.9 

85.3 

88.5 

90.3 

91.1 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

700 

80.2 

85.8 

89.0 

91.0 

92.2 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

600 

80.2 

86.0 

89.2 

91.6 

93.0 

93.5 

93.6 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

500 

80.4 

86.6 

90.4 

93.0 

94.8 

95.5 

95.9 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

400 

80.4 

86.9 

90.7 

93.3 

95.2 

95.9 

96.7 

97.4 

97.5 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

300 

80.4 

86.9 

90.7 

93.3 

95.3 

96.1 

96.8 

97.5 

97.7 

98.3 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

200 

80.4 

86.9 

90.7 

93.3 

95.3 

96.1 

96.8 

97.5 

97.7 

98.3 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

OB 

100 

80.4 

86.9 

90.7 

93.3 

95.3 

96.1 

96.8 

97.5 

97.7 

98.3 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

OB 

000 

80.4 

86.9 

90.7 

93.3 

95.3 

96.1 

96.8 

97.5 

97.7 

98.3 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  688 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
HBAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


CHILIIVG 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

GB 

20000 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GB 

18000 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

08 

16000 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GB 

14000 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GE 

12000 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

10000 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GE 

9000 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

8000 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

7000 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB 

6000 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

CB 

5000 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

4500 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

4000 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

68 

3500 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

3000 

73.6 

74.2 

74.2 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

2500 

77.3 

78.0 

78.6 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

2000 

84.3 

85.0 

85.6 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

1800 

85.0 

85.9 

86.4 

86.7 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

1500 

88.0 

89.1 

89.7 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1200 

90.1 

91.1 

91.8 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

1000 

90.8 

91.8 

92.6 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

900 

91.1 

92.4 

93.4 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

800 

91.3 

92.7 

94.0 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

700 

91.3 

93.3 

94.8 

95.6 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

600 

91.3 

93.3 

94.9 

96.1 

96.6 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

500 

91.4 

93.6 

95.2 

96.6 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

400 

91.4 

93.6 

95.2 

96.6 

97.2 

97.5 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

300 

91.4 

93.6 

95.2 

96.6 

97.4 

97.7 

98.1 

98.5 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

a 

200 

91.4 

93.6 

95.2 

96.6 

97.4 

97.7 

98.1 

98.5 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

100 

91.4 

93.6 

95.2 

96.6 

97.4 

97.7 

98.1 

98.5 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

GE 

000 

91.4 

93.6 

95.2 

96.6 

97.4 

97.7 

98.1 

98.5 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  686 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  XX 

LSI  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

47.7 

48.0 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

CB 

20000 

58.0 

58.4 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GH 

18000 

58.0 

58.4 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

CE 

16000 

58.0 

58.4 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

14000 

58.4 

58.8 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

CB 

12000 

59.4 

59.9 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GE 

10000 

62.0 

62.5 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

9000 

62.6 

63.1 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE 

8000 

65.8 

66.4 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

7000 

66.9 

67.4 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

6000 

67.4 

68.0 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

5000 

68.6 

69.2 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

OB 

4500 

69.6 

70.2 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

4000 

73.4 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

3500 

76.6 

77.4 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

3000 

80.9 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

2500 

85.3 

86.1 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

2000 

89.3 

90.4 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

1800 

89.5 

90.5 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1500 

91.2 

92.7 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

1200 

91.8 

93.3 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1000 

92.1 

93.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

900 

92.3 

94.2 

95.5 

95.6 

95.8 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

800 

92.3 

94.3 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

700 

92.6 

94.6 

96.1 

96.8 

96.9 

96.9 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OR 

600 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

500 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.5 

97.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

400 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.5 

97.7 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

300 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.7 

97.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.7 

97.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.7 

97.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

92.6 

94.9 

96.4 

97.1 

97.7 

97.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  685 
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operating  location  *a- 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  1*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  SOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


Ilf 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

VO 

CEIL 

52.7 

53.0 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

*  4 

53.4 

53.4 

53.4 

GK 

20000 

62.9 

63.2 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

18000 

62.9 

63.2 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GL 

16000 

62.9 

63.2 

63.5 

63. 5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

CB 

14000 

63.9 

64.2 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

12000 

64.9 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

10000 

67.5 

67.6 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

9000 

68.0 

68.1 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

8000 

71.5 

71.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

7000 

72.8 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

6000 

73.7 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GK 

5000 

74.4 

74.7 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

4500 

75.8 

76.1 

76.7 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

4000 

78.3 

78.9 

79.5 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GK 

1500 

79.9 

60.6 

81.4 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

S2.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

3000 

82.2 

83.1 

83.8 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

2500 

83.6 

84.6 

85.3 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

2000 

86.9 

88.5 

89.5 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GK 

1800 

87.5 

89.1 

90.1 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

1500 

89.5 

91.4 

92.6 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OR 

1200 

89.8 

91.8 

93.2 

93.9 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

CB 

1000 

90.1 

92.4 

93.7 

94.6 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GK 

900 

90.4 

92.7 

94.0 

94.9 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GK 

800 

90.4 

93.0 

94.3 

95.3 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

700 

90.5 

93.2 

94.5 

95.5 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

600 

90.8 

93.7 

95.1 

96.1 

96.7 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GK 

500 

91.1 

94.0 

95.3 

96.4 

97.1 

97.7 

98.0 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GK 

400 

91.1 

94.0 

95.3 

96.4 

97.1 

97.7 

98.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

91.1 

94.0 

95.3 

96.5 

97.2 

97.8 

98.1 

99.1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

91.3 

94.2 

95.5 

96.7 

97.4 

98.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

100 

91.3 

94.2 

95.5 

93.7 

97.4 

98.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.3 

94.2 

95.5 

96.7 

97.4 

98.0 

98.3 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC 

•0.  J 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  687 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAR/ KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  BOORS :  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

59.3 

59.6 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

20000 

66.7 

67.0 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

18000 

66.9 

67.2 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

16000 

66.9 

67.2 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

14000 

67.5 

67.9 

68.2 

68.3 

68.3 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

12000 

67.7 

68.0 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

66.5 

GB 

10000 

69.6 

70.0 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

9000 

70.6 

70.9 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

8000 

71.8 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

7000 

71.9 

72.7 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

6000 

72.6 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

5000 

72.9 

73.7 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

4500 

73.5 

74.4 

74.7 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

4000 

74.8 

75.8 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.. > 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

3500 

76.3 

77.3 

77.6 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

3000 

78.1 

79.1 

79.4 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

2500 

79.4 

80.4 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

2000 

83.6 

85.4 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1800 

83.6 

85.4 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86-0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1500 

85.7 

87.8 

88.3 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

1200 

68.6 

91.4 

91.9 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1000 

89.6 

92.5 

93.2 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

900 

90.6 

93.7 

94.5 

95.1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

800 

90.7 

93.8 

94.6 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

700 

91.1 

94.2 

95.1 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

600 

91.1 

94.2 

95.1 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

500 

91.6 

94.8 

95.8 

96.9 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

400 

91.9 

95.3 

96.3 

97.6 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

91.9 

93.5 

96.4 

97.7 

98.4 

98.9 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

91.9 

95.6 

96.6 

97.9 

98.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.9 

95.6 

96.6 

97.9 

98.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.9 

95.6 

96.6 

97.9 

98.5 

99.0 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  616 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

6E 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

48.3 

48.8 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

G8 

20000 

56.1 

56.7 

57.1 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

68 

18000 

56.2 

56.8 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

68 

16000 

56.2 

S6.8 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

6E 

14000 

56.5 

57.1 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GS 

12000 

57.3 

57.9 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

68 

10000 

59.5 

60.0 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GS 

9000 

59.9 

60.5 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

8000 

62.0 

62.7 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

68 

7000 

62.8 

63.5 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB 

6000 

63.7 

64.4 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GK 

5000 

64.7 

65.4 

65.7 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

68 

4500 

65.4 

66.1 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

68 

4000 

67.4 

68.1 

68.6 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

3500 

69.2 

70.0 

70.5 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

C B 

3000 

71.6 

72.6 

73.1 

73.3 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

2500 

73.7 

74.8 

75.4 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

2000 

78.5 

80.0 

80.8 

81.1 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

1800 

79.2 

80.7 

81.5 

81.9 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

1500 

82.6 

84.7 

85.8 

86.2 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

1200 

84.8 

87.1 

88.4 

89.0 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1000 

85.7 

88.3 

89.7 

90.5 

90.9 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

900 

86.4 

89.2 

91.0 

91.8 

92.3 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

800 

86.6 

89.8 

91.8 

92.7 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

700 

87.0 

90.4 

92.5 

93.6 

94.1 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

68 

600 

87.1 

90.9 

93.2 

94.4 

95.1 

95.3 

95.6 

95.7 

95.8 

95*8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

500 

87.3 

91.2 

93.6 

95.0 

95.8 

96.2 

96.6 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

400 

87.4 

91.4 

93.9 

95.3 

96.4 

96.8 

97.5 

97.9 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GS 

300 

87.4 

91.4 

93.9 

95.4 

96.5 

97.0 

97.7 

98.1 

98.3 

98.7 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

200 

87.4 

91.5 

94.0 

95.5 

96.6 

97.0 

97.8 

98.2 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

08 

100 

87.4 

91.5 

94.0 

95.5 

96.6 

97.0 

97.8 

98.3 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

GB 

000 

87.4 

91.5 

94.0 

95.5 

96.6 

97.0 

97.8 

98.3 

98.5 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  5073 
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OPERATING  LOCATION 
U8APETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/1QLLEBN  XX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

55.4 

56.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OB 

20000 

61.1 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OB 

18000 

61.1 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OB 

16000 

61.1 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GE 

14000 

61.1 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB 

12000 

61.9 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

cs 

10000 

62.8 

63.6 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

9000 

62.8 

63.6 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

8000 

63.8 

64.6 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

7000 

66.1 

66.9 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

6000 

66.1 

66.9 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

5000 

66.3 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

4500 

66.5 

67.4 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

4000 

68.4 

69.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

3500 

70.3 

71.1 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

3000 

71.5 

72.4 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

2500 

72.2 

73.0 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GE 

2000 

76.4 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OK 

1800 

77.2 

79.5 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

1500 

81.8 

84.5 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB 

1200 

85.8 

88.7 

89.3 

89.3 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OK 

1000 

87.0 

90.0 

90.8 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

900 

88.3 

91.4 

92.3 

92.7 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

800 

89.3 

92.7 

93.5 

93.9 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

700 

89.7 

93.1 

93.9 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

600 

90.4 

93.9 

94.8 

95.2 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

500 

90.6 

94.4 

95.2 

95.8 

96.7 

96.9 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

400 

90.6 

94.4 

95.2 

95.8 

96.9 

97.1 

97.9 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

m 

300 

90.6 

94.4 

95.2 

95.8 

97.1 

97.3 

98.1 

98.3 

98.5 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

200 

90.6 

94.4 

95.4 

96.0 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

100 

90.6 

94.4 

95.4 

96.0 

97.3 

97.5 

98.3 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

GB 

000 

90.6 

94.4 

95.4 

96.0 

97.3 

97.5 

98.3 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  478 
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OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CZILIHG 

m 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

48.9 

50.5 

50.7 

50.7 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

as 

20000 

53.8 

55.6 

56.0 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

as 

18000 

53.8 

55.6 

56.0 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GE 

16000 

54.0 

55.8 

56.2 

56.2 

56.2 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GE 

14000 

54.2 

56.0 

56.4 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

12000 

54.4 

56.2 

56.6 

56.6 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

10000 

55.2 

57.1 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GE 

9000 

55.4 

57.3 

57.7 

57.7 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

8000 

56.4 

58.3 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

m 

7000 

57.9 

59.7 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GE 

6000 

57.9 

59.7 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GE 

5000 

57.9 

59.7 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GE 

4500 

58.1 

59.9 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE 

4000 

59.7 

62.0 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

3500 

61.1 

63.6 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OS 

3000 

62.2 

64.8 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

2500 

64.4 

67.1 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GE 

2000 

69.1 

72.6 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

1800 

69.9 

73.4 

74.0 

74.0 

74-0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

1500 

74.0 

77.7 

78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

1200 

80.0 

83.6 

84.5 

84.5 

84.5 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

1000 

82.0 

86.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

900 

83.4 

88.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

800 

84.0 

89.6 

90.6 

91.0 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

700 

85.3 

90.8 

91.8 

92.6 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

as 

600 

86.1 

91.8 

92.8 

93.7 

93.9 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

500 

86.7 

92.4 

93.5 

94.5 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

400 

86.7 

92.4 

93.5 

94.7 

94.9 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

96.1 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

300 

86.7 

92.4 

93.5 

94.7 

94.9 

95.1 

95.5 

95.7 

96.3 

96.9 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

GB 

200 

86.9 

92.8 

93.9 

95.1 

95.3 

95.7 

96.1 

96.5 

97.1 

98.0 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

GE 

100 

86.9 

92.8 

93.9 

95.1 

95.3 

95.7 

96.1 

96.5 

97.1 

98.0 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

GE 

000 

86.9 

92.8 

93.9 

95.1 

95.3 

95.7 

96.1 

96.5 

97.1 

98.0 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  489 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLSBN  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

41.2 

43.1 

43.7 

44. 5 

45.7 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GB 

20000 

46.0 

48.0 

48.7 

49.6 

50.7 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

GB 

18000 

46.0 

48.0 

48.7 

49  .6 

50.7 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

CB 

16000 

46.0 

48.0 

48.7 

49.6 

50.7 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

GB 

14000 

46.0 

48.0 

48.7 

49.6 

50.7 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

OB 

12000 

46.4 

48.4 

49.1 

50.0 

51.1 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GE 

10000 

47.4 

49.4 

50.1 

51.1 

52.3 

52.4 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GB 

9000 

47.6 

49.6 

50.3 

51.3 

52.4 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

CE 

8000 

49.3 

51.3 

52.0 

53.2 

54.3 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

7000 

50.7 

52.7 

53.4 

54.6 

55.7 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OB 

6000 

51.6 

53.6 

54.3 

55.5 

56.6 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

5000 

53.0 

55.0 

55.9 

57.0 

58.2 

58.3 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GB 

4500 

54-0 

56.0 

56.9 

58.0 

59.2 

59.3 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GB 

4000 

55.9 

58.0 

58.9 

60.1 

61.2 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

3500 

57.5 

59.8 

60.8 

62.1 

63.2 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

3000 

57.8 

60.1 

61.1 

62.4 

63.6 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OB 

2500 

59.6 

61.9 

62.9 

64.2 

65.5 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

2000 

62.9 

65.5 

66.8 

68.5 

69.8 

70.0 

70.1 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

1800 

63.1 

65.7 

67.0 

68.8 

70.1 

70.3 

70.4 

70.7 

70.7 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

1500 

66.1 

69.3 

71.0 

73.3 

74.7 

74.9 

75.0 

75.3 

75.3 

75-6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

1200 

69.0 

72.7 

74.6 

76.9 

78.3 

78.4 

78.6 

78.9 

78-9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

1000 

70.8 

75.1 

77.4 

80.0 

81.8 

81.9 

82.0 

82.3 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

900 

72.1 

76.6 

79.3 

82.2 

84.1 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

800 

73.3 

77.9 

80.9 

84.1 

85.9 

86.1 

86.2 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OB 

700 

74.4 

79.6 

82.8 

86.1 

87.9 

88.4 

88.5 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

600 

74.6 

80.3 

83.8 

87.1 

89.4 

89.8 

90.7 

90.9 

90.9 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

500 

75.0 

80.9 

84.6 

88.2 

90.8 

91.2 

92.4 

93.1 

93.1 

93.8 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

400 

75.0 

80.9 

84.8 

88.5 

91.1 

91.5 

93.0 

94.4 

94.4 

95.3 

95.3 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

300 

75.0 

80.9 

84.8 

88.6 

91.5 

92.4 

93.8 

95.3 

95.4 

96.4 

96.7 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

GE 

200 

75.0 

80.9 

84.8 

88.6 

91.7 

92.5 

94.0 

95.8 

96.0 

97.3 

97.8 

98.1 

98.7 

98.7 

99.0 

99.6 

OB 

100 

75.0 

80.9 

84.8 

88.6 

91.7 

92.5 

94.0 

95.8 

96.0 

97.4 

98.1 

98.4 

99.0 

99.0 

99.4 

100.0 

OB 

000 

75.0 

80.9 

84.8 

88.6 

91.7 

92.5 

94.0 

95.8 

96.0 

97.4 

98.1 

98.4 

99.0 

99.0 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  696 
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OPERATING  LOCATION 
U3APETAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCKWTAGB  FREQUENCY  OF  OCCTJRRHICE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  DIMER:  722570  STATION  DAME:  BOCO  AAF/KILLEER  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CEILING 
IR  1 

FEET  | 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GE  GB  GB  G8 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

45.7 

46.2 

46.5 

46.6 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

OB 

20000 

53.5 

54.0 

54.3 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

18000 

53.5 

54.0 

54.3 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

16000 

53.5 

54.0 

54.3 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

CE 

14000 

53.7 

54.1 

54.4 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

12000 

54.1 

54.6 

54.9 

55.0 

55.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GB 

10000 

54.7 

55.2 

55.5 

55.6 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

08 

9000 

55.0 

55.5 

55.8 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GB 

8000 

56.4 

56.8 

57.1 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GB 

7000 

56.5 

57.0 

57.3 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

6000 

57.1 

57.6 

57.9 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GB 

5000 

58.8 

59.2 

59.5 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

4500 

60.0 

60.4 

60.9 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

4000 

61.6 

62.1 

62.5 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

3500 

63.9 

64.3 

64.8 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

3000 

65.7 

66.1 

66.6 

66.9 

66.9 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB 

2500 

69.0 

69.7 

70.5 

70.8 

70.8 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

2000 

72.9 

74.1 

75.1 

75.4 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

08 

1600 

73.2 

74.4 

75.4 

75.7 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

08 

1500 

77.5 

79.0 

80.5 

81.0 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

08 

1200 

60.2 

82.3 

64.3 

84.9 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

1000 

81.1 

83.7 

85.8 

86.4 

86.7 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

900 

82.3 

85.9 

88.0 

88.8 

89.1 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

800 

83.4 

87.0 

89.2 

90.0 

90.4 

90.7 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

08 

700 

83.7 

87.9 

90.3 

91.3 

92.2 

92.5 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

• 

600 

83.8 

88.2 

91.3 

92.8 

93.9 

94.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

GB 

500 

83.8 

88.3 

91.6 

93.4 

94.5 

95.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

08 

400 

83.8 

88.3 

91.6 

93.4 

94.9 

95.5 

96-7 

97.3 

97.3 

97.6 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

08 

300 

83.8 

88.3 

91.6 

93.4 

95.2 

96.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

08 

200 

83.8 

88.3 

91.6 

93.4 

95.2 

96.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

08 

100 

83.8 

88.3 

91.6 

93.4 

95.2 

96.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.4 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

« 

000 

83.8 

88.3 

91.6 

93.4 

95.2 

96.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.4 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMER  OF  OBSERVATIONS  667 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  IX 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

68 

7 

OE 

6 

GE 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GS 

2  1/2  2 

8TATUTB 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

OB 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8 

GE 

1/4 

OE 

0 

NO 

CEIL 

48.1 

48.2 

48.2 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

6S 

20000 

59.4 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

OE 

18000 

59.4 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

OB 

16000 

59.4 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

OS 

14000 

59.7 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

OE 

12000 

59.9 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

OE 

10000 

61.4 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OB 

9000 

61.5 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

OE 

8000 

63.0 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OE 

7000 

63.2 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

OE 

6000 

63.8 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

CE 

5000 

64.5 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OE 

4500 

66.2 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OE 

4000 

67.8 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

3500 

72.0 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

3000 

76.0 

76.9 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

2500 

79.9 

81.1 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

2000 

85.3 

86.7 

87.1 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OE 

1800 

85.5 

86.8 

87.3 

67.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

1500 

89.5 

91.2 

91.8 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OE 

1200 

91.3 

93.3 

93.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

CE 

1000 

91.5 

93.7 

94.3 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OE 

900 

91.8 

94.0 

94.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OK 

800 

92.1 

94.3 

95.2 

97.3 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OE 

700 

92.1 

94.5 

95.4 

97.5 

97.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

600 

92.1 

94.5 

95.4 

97.6 

98.1 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

at 

500 

92.1 

94.5 

95.4 

97.6 

98.1 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

at 

400 

92.1 

94.6 

95.5 

97.9 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

at 

300 

92.1 

94.6 

95.5 

97.9 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

at 

200 

92.1 

94.6 

95.5 

97.9 

98.4 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

100 

92.1 

94.6 

95.5 

97.9 

98.4 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

000 

92.1 

94.6 

95.5 

97.9 

98.4 

99.1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  66S 
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operating  LOCUTION  ’A* 

DOAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NWBR:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/ KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD  l  OCT  81  -  SEP  91 
MONTE:  APR  SOURS:  15-17 


CBn.DK 

IN 

FIR 

GB 

7 

00 

6 

GB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

«8 

20000 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

cs 

10000 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

16000 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

01 

14000 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

08 

12000 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

08 

10000 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

08 

9000 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

08 

0000 

71.0 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

08 

7000 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

08 

0000 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

08 

5000 

73.2 

73.4 

73.4 

73.5 

73  5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

08 

4500 

74.0 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

08 

4000 

77.7 

70.0 

70.0 

70.3 

70.3 

78.3 

78.3 

76.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

3500 

01.0 

01.3 

01.3 

61.6 

01.6 

01.6 

01.6 

81.6 

81.6 

01.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

01.6 

81.6 

08 

3000 

05.5 

05.9 

05.9 

06.2 

06.2 

06.2 

86.2 

06.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86. 2 

86.2 

86.2 

86.2 

08 

2500 

09.1 

90.0 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

2000 

91.9 

93.4 

93.7 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1000 

92.2 

93.7 

94.0 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

08 

1500 

94.0 

96.6 

97.0 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

* 

1200 

94.9 

96.7 

97.3 

90.1 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

08 

1000 

94.9 

96.9 

97.5 

90.4 

90.7 

90.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

900 

95.2 

97.2 

97.0 

90.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

000 

95.4 

97.3 

97.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

CBB 

700 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

600 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

500 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

400 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS 

300 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

100 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Oi 

000 

95.4 

97.5 

90.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

total  men  or  observations  ees 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

CE 

6 

08 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

54.9 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

CB 

20000 

67.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

18000 

67.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

16000 

67.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

CE 

14000 

68.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

12000 

69.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

10000 

71.6 

Eg 

B9 

eg 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OB 

9000 

72.0 

|3| 

EH 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

8000 

75.5 

IM 

ESI 

m 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OB 

7000 

76.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

6000 

76.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

5000 

78.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

4500 

80.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

4000 

83.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

3500 

86.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

3000 

89.2 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

2500 

90.3 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB 

2000 

92.5 

94.5 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

1800 

93.1 

95.1 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

1500 

93.9 

95.8 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

1200 

94.0 

96.0 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1000 

94.0 

96.0 

96.9 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

900 

94.0 

96.0 

96.9 

97.5 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

800 

94.0 

96.0 

97.2 

97.8 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

94.0 

96.1 

97.5 

98.4 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

94.0 

96.1 

97.5 

98.4 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

500 

94.0 

96.1 

97.5 

98.4 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

400 

94.0 

96.1 

97.5 

98.4 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

300 

94.2 

96.3 

97.6 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

94.2 

96.3 

97.6 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OS 

100 

94.2 

96.3 

97.6 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

94.2 

96.3 

97.6 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  669 
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operating  LOCATION  -A* 
UBAFEEAC,  ASHEVILLE  K 


PERCENTAGE  FRBQUHICY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIHQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MJICER:  722570  STATION  RAHB:  BOOT  AAF/KILLBEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


cEn.no 

IN 

PENT 

CE 

7 

GB 

6 

QE 

5 

G8 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

CE  OB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILKS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

60.9 

61.4 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

G8 

20000 

69.7 

70.1 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

as 

16000 

70.0 

70.5 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

as 

16000 

70.3 

70.8 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

08 

14000 

70.5 

71.0 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

QE 

12000 

71.1 

71.6 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

08 

10000 

72.0 

72.5 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

QE 

9000 

72.0 

72.5 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

CE 

0000 

75.1 

75.6 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

CE 

7000 

75.6 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

at 

6000 

76.8 

77.3 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

as 

5000 

77.3 

77.8 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

as 

4500 

77.8 

78.3 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

as 

4000 

79.6 

80.4 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

as 

3500 

82.6 

83.4 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

at 

3000 

84.2 

85.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

CE 

2500 

86.2 

87.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

CE 

2000 

88.2 

89.4 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

08 

1800 

88.6 

89.7 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

CE 

1500 

91.7 

93.0 

94.2 

94.7 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

08 

1200 

92.4 

93.9 

95.0 

95.5 

95.5 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

OB 

1000 

92.9 

94.7 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

at 

900 

93.4 

95.2 

96.5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

at 

800 

93.5 

95.5 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

CE 

700 

93.5 

95.5 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

at 

600 

93.5 

95.7 

97.0 

97.7 

97.7 

97.7 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

OB 

500 

93.7 

96.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

CE 

400 

93.7 

96.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

QE 

300 

93.7 

96.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

08 

200 

93.7 

96.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

CE 

100 

93.7 

96.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

at 

000 

93.7 

96.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  603 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBH  TX 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILING 

III 

FKET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  III  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

NILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

50.6 

51.4 

51.6 

51.8 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

GE 

20000 

59.1 

60.0 

60.3 

60.4 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

OB 

18000 

59.2 

60.1 

60.4 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OB 

16000 

59.3 

60.1 

60.4 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

CB 

14000 

59.5 

60.3 

60.6 

60.8 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

12000 

60.0 

60.8 

61.1 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OB 

10000 

61.3 

62.2 

62.5 

62.7 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

9000 

61.5 

62.4 

62.7 

62.9 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

CB 

8000 

63.9 

64.8 

65.1 

65.3 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

7000 

64.7 

65.7 

66.0 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GE 

6000 

65.3 

66.2 

66.5 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OB 

5000 

66.3 

67.2 

67.5 

67.7 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

4500 

67.2 

68.2 

68.5 

68.7 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

4000 

69.5 

70.5 

70.9 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

3500 

72.1 

73.2 

73.7 

73.9 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

OB 

3000 

74.3 

75.5 

76.0 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OB 

2500 

76.7 

76.1 

78.6 

79.0 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

2000 

80.2 

82.1 

82.8 

83.3 

83.6 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

GE 

1800 

80.6 

82.5 

83.3 

83.7 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

CB 

1500 

83.9 

86.0 

87.0 

87.7 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

BE 

1200 

86.0 

88.4 

89.5 

90.3 

90.6 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1000 

86.6 

89.5 

90.7 

91.6 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

900 

87.5 

90.5 

91.8 

92.9 

93.4 

93.5 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

OS 

800 

88.1 

91.2 

92.6 

93.8 

94.3 

94.4 

94.6 

94.7 

94-7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

700 

88.4 

91.7 

93.2 

94.6 

95.1 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

600 

88.6 

92.1 

93.7 

95.2 

95.9 

96.2 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

500 

88.8 

92.3 

94.0 

95.6 

96.4 

96.6 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

GE 

400 

88.8 

92.3 

94.1 

95.7 

96.6 

96.9 

97.6 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

300 

88.8 

92.4 

94.1 

95.7 

96.7 

97.1 

97.8 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

OS 

200 

88.8 

92.4 

94.1 

95.8 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

98.5 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

GE 

100 

88.8 

92.4 

94.1 

95.8 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

98.5 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

OB 

000 

88.8 

92.4 

94.1 

95.8 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

98.5 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  4936 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  l*C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

48.6 

49.2 

49.6 

49.8 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

CS 

20000 

55.6 

56.8 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

18000 

55.6 

56.8 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

16000 

55.6 

56.8 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GK 

14000 

33.6 

56.8 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

12000 

53.8 

57.0 

57.6 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

56.0 

58.0 

58.0 

6B 

10000 

57.6 

58.8 

59.4 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GE 

9000 

57.8 

59.0 

59.6 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GE 

8000 

59.4 

60.6 

61.2 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

7000 

59.6 

60.8 

61.4 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GE 

6000 

59.8 

61.0 

61.6 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

3000 

60.2 

61.4 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

4300 

60.4 

61.6 

62.2 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GB 

4000 

61.0 

62.2 

62.9 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GK 

3300 

63.9 

65.1 

65.7 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GE 

3000 

67.9 

69.7 

70.3 

70.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

2300 

70.1 

72.1 

72.7 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

2000 

73.1 

77.1 

77.7 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

1800 

75.9 

77.9 

78.3 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

1500 

80.9 

83.9 

84.9 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

1200 

85.3 

88.6 

89.6 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

1000 

87.3 

91.2 

92.2 

93.0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

900 

88.4 

92.2 

93.2 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

800 

89.4 

93.4 

94.4 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

700 

89.6 

94.0 

95.0 

95.8 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

600 

89.6 

94.0 

95.0 

95.8 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

300 

90.4 

94.8 

96.2 

97.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

400 

90.4 

94.8 

96.2 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

300 

90.6 

95.0 

96.4 

97.2 

97.6 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

200 

90.6 

95.0 

96.4 

97.2 

97.6 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

100 

90.6 

93.0 

96.4 

97.8 

98.2 

98.4 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

« 

000 

90.6 

95.0 

96.4 

97.8 

98.2 

98.4 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

mu  man  or  observations  498 
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OPERATING  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U3AFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST  TO  OTCs 

♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

40.9 

42.3 

43.2 

43.5 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

CK  20000 

46.6 

48.7 

49.6 

49.9 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GE 

18000 

46.6 

48.7 

49.6 

49.9 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GK 

16000 

46.8 

48.9 

49.7 

50.1 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

GE 

14000 

47.0 

49.1 

49.9 

50.3 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GE 

12000 

47.3 

49.6 

50.4 

50.8 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

’1.3 

GE 

10000 

48.9 

51.1 

52.0 

52.3 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

GE 

9000 

49.1 

51.3 

52.2 

52.5 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GE 

8000 

50.4 

52.7 

53.5 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GE 

7000 

50.8 

53.0 

53.9 

54.2 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

6000 

50.8 

53.0 

53.9 

54.2 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

5000 

51.3 

53.5 

54.4 

54.7 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GE 

4500 

51.6 

33.9 

34.7 

55.1 

53.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GE 

4000 

52.3 

54.7 

55.8 

56.1 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

3500 

33.9 

56.3 

58.0 

58.4 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

3000 

36.5 

59.4 

61.0 

61.3 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GE 

2500 

37.5 

60.4 

62.2 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

GE 

2000 

63.9 

67.7 

69.6 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

GE 

1800 

64.1 

67.9 

69.8 

70.5 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

GE 

1300 

72.5 

77.5 

79.6 

80.3 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

OB 

1200 

78.1 

83.2 

85.3 

86.0 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

07.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

GE 

1000 

80.0 

85.5 

87.7 

88.4 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

GE 

900 

82.2 

87.9 

90.5 

91.2 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

GE 

800 

82.9 

88.8 

91.5 

92.4 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

OB 

700 

83.6 

89.6 

92.4 

93.4 

94.1 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

GE 

600 

83.9 

90.3 

93.1 

94.3 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GE 

500 

84.6 

91.5 

94.3 

95.9 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

GE 

400 

84.6 

91.3 

94.3 

95.9 

96.7 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

GE 

300 

84.6 

91.3 

94.3 

95.9 

96.9 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

GE 

200 

84.6 

91.7 

94.5 

96.0 

97.1 

97.4 

97.8 

97.9 

97.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

CB 

100 

84.6 

91.7 

94.5 

96.0 

97.1 

97.4 

97.9 

98.1 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

GE 

000 

84.6 

91.7 

94.5 

96.0 

97.1 

97.4 

97.9 

98.1 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  379 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOC®  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GK 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  Ilf  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GK 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

WO 

CEIL 

30.6 

32.7 

34.3 

35.0 

35.1 

35.1 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.5 

35.7 

GB 

20000 

38.3 

41.1 

43.1 

44.2 

44.5 

44.5 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.0 

45.2 

GK 

18000 

38.3 

41.1 

43.1 

44.2 

44.5 

44.5 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.0 

45.2 

GB 

16000 

38.7 

41.5 

43.5 

44.6 

44.9 

44.9 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.5 

45.6 

GB 

14000 

38.7 

41.5 

43.5 

44.6 

44.9 

44.9 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.5 

45.6 

ex 

12000 

39.6 

42.4 

44.3 

45.5 

45.7 

45.7 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46. 0 

46.0 

46.0 

46.3 

46.4 

GB 

10000 

42.0 

14.9 

47.0 

48.4 

48.7 

48.7 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.4 

49.5 

GB 

9000 

42.0 

44.9 

47.1 

48.5 

48.8 

48.8 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

49.7 

GB 

8000 

43.6 

47.0 

49.4 

50.9 

51.2 

51.2 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.9 

52.0 

GB 

7000 

43.9 

47.6 

50.1 

51.6 

51.9 

51.9 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.6 

52.7 

GB 

6000 

44.2 

47.8 

50.3 

51.9 

52.2 

52.2 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.9 

53.0 

OB 

5000 

44.3 

48.3 

50.9 

52.4 

52. 7 

52.7 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.4 

53.6 

GB 

4500 

45.3 

49.2 

51.9 

53.4 

53.7 

53.7 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.5 

54.7 

GB 

4000 

46.6 

50.8 

53.6 

55.1 

55.5 

55.5 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.4 

56.5 

at 

3500 

47.6 

51.7 

54.7 

56.6 

57.5 

57.5 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.3 

58.5 

GB 

3000 

49.8 

54.5 

57.9 

60.1 

61.4 

61.4 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.4 

GB 

2500 

51.0 

56.5 

60.0 

62.8 

64.2 

64.2 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.3 

65.0 

65.2 

GB 

2000 

56.5 

63.2 

67.1 

70.6 

72.3 

72.3 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.3 

08 

1600 

56.6 

63.4 

67.3 

70.8 

72.4 

72.4 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.3 

73.4 

GB 

1500 

59.4 

67.3 

72.2 

76.1 

78.3 

78.3 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.6 

GB 

1200 

62.4 

70.8 

76.2 

80.6 

83.1 

83.1 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.5 

08 

1000 

64.5 

73.4 

79-0 

83.5 

86.3 

86.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.7 

87.8 

GB 

900 

65.7 

75.2 

81.0 

86.2 

89.1 

89.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.6 

GB 

800 

65.9 

75.5 

81.4 

86.9 

89.8 

90.1 

91.2 

91.2 

91.2 

SI. 3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

GK 

700 

66.4 

76.5 

82.4 

88.1 

91.2 

91.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

9J.1 

93.1 

93.1 

93.4 

93.6 

OB 

600 

67.0 

77.3 

83.6 

89.5 

93.0 

93.6 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.4 

95.5 

GB 

500 

67.0 

77.3 

84.3 

90.5 

94.4 

95.1 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.6 

OB 

400 

67.0 

77.3 

84.3 

90.5 

94.4 

95.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.9 

98.0 

OB 

300 

67.0 

77.8 

84.8 

90.9 

94.8 

95.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

GB 

200 

67.0 

77.8 

84.8 

90.9 

94.8 

95.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

GB 

100 

67.0 

77.8 

84.8 

90.9 

94.8 

95.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.5 

98.5 

99.3 

99.3 

99.6 

100.0 

08 

000 

67.0 

77.8 

84.8 

90.9 

94.8 

95.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.5 

98.5 

99.3 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  715 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  OTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
WORTH:  HAY  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

39.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

GB 

20000 

48.6 

49.8 

49.9 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

GE 

18000 

48.8 

49.9 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GB 

16000 

48.8 

49.9 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GB 

14000 

48.9 

50.1 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GK 

12000 

49.6 

50.8 

50.9 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

GB 

10000 

51.6 

52.8 

52.9 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GB 

9000 

51.9 

53.1 

53.2 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

CE 

8000 

53.2 

54.4 

54.7 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GB 

7000 

53.8 

54.9 

55.2 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GB 

6000 

53.9 

55.1 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GB 

5000 

54.1 

55.2 

55.5 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

4500 

54.7 

55.8 

56.1 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GB 

4000 

56.1 

57.4 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

CE 

3500 

58.8 

60.4 

60.7 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

CE 

3000 

63.7 

66.1 

66.4 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

2500 

67.6 

71.0 

71.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

2000 

74.6 

78.9 

79.6 

80.6 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

1800 

75.3 

79.8 

80.5 

81.6 

81.9 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

1500 

79.2 

84.1 

85.4 

86.8 

87.2 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

1200 

81.1 

86.5 

87.9 

89.4 

89.8 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1000 

62.4 

87.9 

89.7 

91.2 

91.8 

92.1 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

900 

83.4 

89.0 

90.7 

92.3 

92.8 

93.1 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

800 

83.8 

89.7 

91.5 

93.8 

94.4 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

700 

83.9 

90.2 

92.5 

95.3 

95.6 

96.1 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

CE 

600 

84.2 

90.5 

93.0 

96.1 

97.1 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

500 

84.4 

90.7 

93.1 

96.3 

97.3 

97.7 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

400 

84.4 

90.8 

93.3 

96.6 

97.6 

98.0 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

300 

84.4 

90.8 

93.3 

96.6 

97.6 

98.0 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

200 

84.4 

90.8 

93.3 

96.6 

97.6 

98.0 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CE 

100 

84.5 

91.0 

93.4 

96.7 

97.7 

98.1 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.5 

91.0 

93.4 

96.7 

97.7 

98.1 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  697 
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OPERATING  LOCATION  -A' 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


CATLING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GX 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

42.0 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

GE 

20000 

53.7 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

18000 

53.7 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

GB 

16000 

53.7 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

14000 

53.7 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

a 

12000 

54.1 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GE 

10000 

58.0 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

as 

9000 

58.0 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GE 

6000 

59.7 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GE 

7000 

60.5 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

as 

6000 

60.8 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

5000 

61.3 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

4500 

61.9 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

a 

4000 

64.5 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

3500 

72.4 

73.9 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

3000 

78.6 

60.5 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

2500 

84.4 

86.6 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

2000 

89.0 

91.6 

92.1 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

a 

1800 

89.0 

91.6 

92.1 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1500 

90.2 

93.4 

93.9 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

08 

1200 

91.1 

94.5 

95.4 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1000 

91.3 

94.8 

95.8 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

900 

91.8 

95.2 

96.2 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

800 

92.1 

95.7 

96.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

700 

92.1 

95.7 

96.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

600 

92.2 

96.1 

97.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

500 

92.2 

96.1 

97.3 

98.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

400 

92.2 

96.1 

97.4 

98.6 

99.0 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

92.2 

96.1 

97.4 

98.6 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

92.2 

96.1 

97.4 

98.6 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

92.2 

96.1 

97.4 

98.6 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

92.2 

96.1 

97.4 

98.6 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  693 
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operating  location  *a*  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

OSATETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME:  BOOD 

AAF/KILLEBN  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1*0 

CEIL 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

GE 

20000 

■Tilfl 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

18000 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

16000 

M-TiyvB 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

CE 

14000 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

12000 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

10000 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

9000 

66.0 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

8000 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

7000 

71.1 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

6000 

71.2 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

5000 

72.1 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

4500 

73.9 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

4000 

77.2 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

3500 

84.1 

86.0 

86.2 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

3000 

89.0 

91.3 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

2500 

91.3 

93.7 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

2000 

93.1 

95.7 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

1800 

93.4 

96.0 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1500 

93.7 

96.3 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OK 

1200 

94.1 

96.8 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

1000 

94.7 

97.4 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

900 

94.7 

97.6 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

800 

94.7 

97.6 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

700 

94.7 

97.6 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

600 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

000 

94.7 

98.0 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  698 
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OPERATING  LOCATION  *»•  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAMtTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

HUBER: 

722570 

STATION  NAME:  HUGO  AAF/KILLEEN  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MMfTH: 

MAY 

BOORS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  I1V 

fflMVTS 

MI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

FIR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

S4.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GX  20000 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

<3 

18000 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB  16000 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

CS 

14000 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

QB 

12000 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

es 

10000 

74.4 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

IT 

f- 

75.1 

G8 

9000 

74.6 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

SB 

8000 

77.7 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

SB 

7000 

79.2 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GS 

6000 

79.5 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

BO. 2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

SB 

5000 

80.4 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

SB 

4500 

82.2 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

SB 

4000 

84.5 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

3500 

87.8 

88.5 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

SB 

3000 

89.4 

90.3 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GS 

2500 

90.5 

91.4 

92.3 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GS 

2000 

93.7 

94.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GS 

1800 

93.7 

94.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1500 

94.1 

95.4 

96.8 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GS 

1200 

94.6 

96.0 

97.4 

97.6 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1000 

94.8 

96.6 

98.0 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

QB 

900 

95.0 

96.7 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

95.0 

96.7 

98.4 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

95.0 

96.7 

98.4 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

95.0 

96.8 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

95.0 

96.8 

98.7 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

95.0 

96.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

95.0 

96.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.0 

96.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

95.0 

96.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

95.0 

96.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tom.  mm  of  observations  698 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  XX 

LST  TO  I7TC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


CEILING 

III 

FEET 

GE 

7 

CE 

6 

CE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

59.8 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

CB 

20000 

131 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

18000 

E 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

CB 

16000 

189 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

14000 

Bn 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

12000 

72.9 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

10000 

74.9 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

9000 

75.0 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

8000 

75.8 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

7000 

76.5 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

6000 

76.5 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

QE 

5000 

77.9 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

CB 

4500 

78.9 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

4000 

82.5 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

CB 

3500 

84.2 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

3000 

86.5 

88.1 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

2500 

87.6 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

2000 

90.4 

92.2 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

1800 

90.8 

92.6 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

91.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

CB 

1500 

91.7 

93.8 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

14.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

1200 

92.4 

94.7 

95.6 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

1000 

92.9 

95.4 

96.5 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CB 

900 

93.1 

95.6 

96.6 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

CE 

800 

93.5 

95.9 

97.0 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

700 

93.8 

96.6 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

600 

93.8 

96.8 

;  .9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

GE 

500 

93.8 

96.8 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

400 

94.2 

97.2 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300 

94.2 

97.2 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

200 

94.3 

97.3 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

94.3 

97.3 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 

94.3 

97.3 

96.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  565 
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opekatiro  location  **• 

USAPETAC,  ASHBVILLE  we 


PKBCEWTACZ  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAP/KILLEEN  TX 

L8T  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CEIL  IRQ 

IN 

FEET 

1  GB 

1  7 

08 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  08  OB  OE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILKS 

GB 

1  1/4 

GK 

1 

GK 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GK 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

45.0 

45.7 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

OB 

20000 

55.5 

56.6 

57.1 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

GE 

18000 

55.6 

56.7 

57.2 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

57.7 

OB 

16000 

55.7 

56.8 

57.2 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

OB 

14000 

55.9 

57.0 

57.4 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

OB 

12000 

56.3 

57.4 

57.9 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

08 

10000 

58.9 

60.2 

60.6 

60.9 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

CE 

9000 

59.1 

60.4 

60.9 

61.2 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

08 

8000 

61.2 

62.5 

63.0 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

OB 

7000 

61.8 

63.2 

63.7 

64.0 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

08 

6000 

62.0 

63.3 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

OE 

5000 

62.6 

64.0 

64.6 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

OB 

4500 

63.6 

65.0 

65.5 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

08 

4000 

65.6 

67.1 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

01 

3500 

69.2 

71.1 

72.0 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

OB 

3000 

72.8 

75.2 

76.2 

76.7 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

2500 

75.2 

77.9 

78.9 

79.6 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80-1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

01 

2000 

79.7 

82.9 

84.1 

85.0 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

01 

1800 

80.0 

83.2 

84.5 

85.3 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

08 

1500 

82.7 

86.5 

88.1 

89.2 

89.7 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

• 

1200 

84.7 

88.8 

90.6 

91.8 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

08 

1000 

85.8 

90.2 

92.0 

93.3 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

01 

900 

86.6 

91.0 

93.0 

94.4 

95.0 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

01 

800 

86.9 

91.5 

93.6 

95.1 

95.8 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

01 

700 

87.1 

91.9 

94.1 

95.7 

96.5 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

08 

600 

87.3 

92.3 

94.5 

96.3 

97.2 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

m 

500 

87.5 

92.6 

94.9 

96.8 

97.7 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

08 

400 

87.5 

92.6 

95.0 

96.9 

97-9 

98.1 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

08 

300 

87.6 

92.7 

95.1 

97.0 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

08 

200 

87.6 

92.7 

95.1 

97.1 

98.1 

98.3 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

* 

100 

87.6 

92.7 

95.2 

97.2 

98.2 

98.4 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

08 

000 

87.6 

92.7 

95.2 

97.2 

98.2 

98.4 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  5143 
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operating  location 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAP/ KILL  KEN  TX 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


CBILIHG 

III 

FKET 

OB 

7 

CE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  SB 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no  cm 

69.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

20000 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OR 

18000 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

SB 

16000 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OE 

14000 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

12000 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

10000 

74.0 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OE 

9000 

74.0 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OB 

8000 

77.3 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77  .9 

77.9 

77.9 

OB 

7000 

77.3 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OE 

6000 

77.5 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

QE 

5000 

77.7 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OE 

4500 

79.6 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OE 

4000 

80.4 

80.8 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OE 

3500 

81.8 

82.4 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OE 

3000 

84.9 

85.5 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

2500 

85.9 

86.5 

87.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OE 

2000 

88.8 

89.4 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

1800 

89.2 

89.8 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

1500 

92.2 

93.3 

94.5 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

1200 

93.0 

94.7 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OE 

1000 

93.9 

95.7 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

900 

94.3 

96.1 

97.5 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

800 

94.5 

96.5 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

700 

94.5 

96.5 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

600 

94.5 

96.7 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

500 

95.3 

97.5 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

95.3 

97.5 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

95.3 

97.5 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

95.3 

97.5 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

95.3 

97.5 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

95.3 

97.5 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  489 
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OPERATING  LOCATION 
UMFEEAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  PREQUHICY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMKR:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTCl  ♦  6 


PERI 00  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
KERB:  JUH  HOURS:  03-05 


CEIL  no 

IN 

PER 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUIB  MILKS 
OS  OS  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

58.1 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GE  20000 

63.9 

64.9 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OB 

10000 

64.0 

65.1 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OB 

16000 

64.0 

65.1 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

14000 

64.4 

65.4 

65.6 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

12000 

64.6 

65.6 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

m 

10000 

65.1 

66.1 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

08 

9000 

65.4 

66.5 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

8000 

69.1 

70.3 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

CB 

7000 

69.5 

70.7 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

6000 

69.5 

70.7 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB 

5000 

69.8 

71.2 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

4500 

70.5 

71.9 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

4000 

72.1 

73.6 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

3500 

72.6 

74.2 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

3000 

74.5 

76.4 

77.0 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

2500 

75.9 

78.0 

78.5 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

2000 

80.6 

82.7 

83.2 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

1800 

80.6 

82.7 

83.2 

83.9 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

1500 

86.2 

88.3 

88.8 

89.5 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

1200 

88.0 

90.4 

90.9 

91.6 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

1000 

89.0 

91.4 

92.1 

92.8 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

900 

90.9 

93.5 

94.4 

95.3 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

800 

91.6 

94.8 

95.6 

96.5 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

700 

92.0 

95.5 

96.3 

97.2 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

600 

92.1 

95.6 

96.5 

97.4 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

500 

92.5 

96.3 

97.4 

98.3 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

400 

92.7 

96.5 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

92.7 

96.5 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

92.7 

96.5 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

92.7 

96.5 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

92.7 

96.5 

98.3 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1,0.0 

100.0 

100.0 

OP  OBSERVATIONS 


573 
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0PERAT1NB  LOCATION  *A* 

osafetac,  Mnvnu  itc 


PERCBNTASE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  OP  CEILINB  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLBSR  DC  PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  OTC: 

♦  6 

MOIVTH: 

JUH 

HOURS: 

06-08 

CEILINB 

VISIBILITY  IE 

STATUTE  MILES 

IN 

BE 

GB 

GE 

BE 

BE 

GE 

08 

BE 

BE 

BE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.3 

48.5 

49.4 

49.6 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

61 

20000 

55.4 

58.2 

59.4 

59.8 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

6E 

18000 

55.8 

58.6 

59.8 

60.2 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

6E 

16000 

55.8 

56.6 

59.8 

60.2 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OS 

14000 

56.3 

59.1 

60.2 

60.6 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OE 

12000 

57.1 

59.9 

61.2 

61.6 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

BE 

10000 

58.4 

61.3 

62.6 

63.0 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

OB 

9000 

59.4 

62.3 

63.6 

64.0 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

CE 

8000 

62.6 

66.5 

68.2 

68.8 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OE 

7000 

63.2 

67.1 

68.8 

69.3 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

6E 

6000 

63.6 

67.5 

69.2 

69.8 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

BE 

5000 

64.3 

68.2 

69.9 

70.5 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

BE 

4500 

65.0 

68.9 

70.6 

71.4 

71.9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

BE 

4000 

66.8 

70.7 

72.4 

73.3 

73.7 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

BE 

3500 

68.2 

72.4 

74.1 

75.1 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

BE 

3000 

70.5 

74.8 

76.5 

77.5 

77.9 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

BE 

2500 

71.7 

76.4 

78.2 

79.2 

79.6 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

BE 

2000 

75.7 

80.5 

82.4 

83.4 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

1800 

75.8 

80.6 

82.6 

83.5 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

BE 

1500 

79.3 

84.5 

86.6 

87.6 

88.0 

88.2 

68.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

1200 

82.0 

87.6 

89.9 

90.9 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

BE 

1000 

84.0 

89.6 

92.0 

93.2 

93.8 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

BE 

900 

84.2 

90.2 

92.5 

94.0 

94.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

BE 

800 

84.4 

90.7 

93.1 

94.8 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

BE 

700 

85.1 

91.6 

94.0 

95.6 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

600 

85.1 

91.7 

94.2 

96.3 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

BE 

500 

85.5 

92.1 

94.7 

96.9 

98.5 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

BE 

400 

85.5 

92.3 

94.8 

97.0 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

85.5 

92.3 

94.8 

97.0 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

200 

85.5 

92.3 

94. a 

97.0 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

85.5 

92.3 

94.8 

97.0 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

000 

85.5 

92.3 

94.8 

97.0 

98.7 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OStfRK,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUHICT  OF  OCCURREHCK  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  BOMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  XX 

LSI  TO  ITTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  09-11 


CEIL IRQ 

III 

rEET 

CB 

7 

GS 

6 

GE 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GE  GS  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO  CEIL 

45.9 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

n6.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

GS 

20000 

55.0 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GE 

18000 

55.1 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

OS 

16000 

55.1 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

OE 

14000 

55.1 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

ON 

12000 

56.2 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OS 

10000 

58.2 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

m 

9000 

58.2 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GS 

8000 

61.8 

63.1 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GS 

7000 

63.1 

64.5 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OS 

6000 

63.2 

64.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OS 

5000 

64.0 

65.4 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OS 

4500 

64.3 

65.7 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OS 

4000 

66.9 

68.3 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OS 

3500 

69.5 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OS 

3000 

75.4 

77.6 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OS 

2500 

80.6 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

2000 

86.5 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

1800 

87.1 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OS 

1500 

90.4 

93.2 

93.3 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OS 

1200 

92.3 

95.8 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

1000 

ESI 

96.7 

96.8 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

m 

900 

rti 

97.0 

97.3 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

m 

000 

97.1 

97.5 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CB 

700 

97.7 

98.3 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

m 

600 

94.1 

97.7 

98.3 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

os 

500 

94.1 

97.7 

98.3 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

94.1 

97.7 

98.3 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

94.1 

97.7 

98.3 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

94.1 

97.7 

98.3 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

94.1 

97.7 

98.3 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS 

000 

94.1 

97.7 

98.3 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U8AFKTAC,  ABBEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  T22S70  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLE8N  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

1  68 

I  7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

OB 

20000 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OB 

18000 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OB 

16000 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

08 

14000 

60.6 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

12000 

60.8 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OB 

10000 

62.5 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OB 

9000 

63.0 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

•000 

65.3 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

08 

7000 

66.3 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

6000 

67.7 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

5000 

68.0 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

4500 

68.7 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

4000 

72.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

3500 

80.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

3000 

90.3 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

2500 

93.8 

95.2 

95.2 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

2000 

96.2 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

1600 

96.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1500 

97.1 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

97.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1000 

97.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

97.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

600 

97.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  *A' 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
mntK,  ASHEVILLE  1*C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUH  HOURS:  15-17 


CEIL INC 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IH 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

*0  CEIL 

58.0 

58.4 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

CB 

20000 

72.8 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GS 

18000 

72.8 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

16000 

72.8 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

08 

14000 

72.8 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

08 

12000 

73.1 

73.8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

10000 

75.4 

76.1 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

08 

9000 

76.1 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

8000 

79.0 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

7000 

80.1 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

6000 

BO. 7 

81.4 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

5000 

81.2 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

4500 

82.3 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

4000 

84.9 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

08 

3500 

90.1 

91.1 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3000 

95.5 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GS 

2500 

96.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

2000 

97.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

1800 

97.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1500 

97.3 

98.8 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

« 

1200 

97.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

1000 

97.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

900 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

600 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  695 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JUS 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

G8 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

CE 

20000 

80.4 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

18000 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

16000 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

14000 

80.7 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

12000 

81.3 

81.6 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

10000 

83.0 

83.3 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

9000 

83.3 

83.6 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

8000 

87.0 

87.3 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

GE 

7000 

87.9 

88.3 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

6000 

88.0 

88.5 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

5000 

88.9 

89.3 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

4500 

89.5 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

4000 

91.2 

91.6 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

3500 

93.2 

93.7 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

3000 

95.5 

96.0 

96.4 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

2500 

95.8 

96.3 

96.7 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

2000 

96.7 

97.4 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

1800 

96.7 

97.4 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

1500 

97.0 

97.7 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1200 

97.1 

97.8 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1000 

97.3 

98-0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900 

97.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

97.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 

97.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OS 

600 

97.3 

90.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500 

97.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

GE 

400 

97.4 

98.1 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

300 

97.4 

98.1 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

200 

97.4 

98.1 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

100 

97.4 

98.1 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

97.4 

98.1 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  694 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

722570 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  BOCO  AAF/KILLEEN  TX 
♦  6 

PERIOD 

MOUTHS 

OF  RECORD: 

JUN  HOURS: 

OCT  81  - 

:  21-23 

SEP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

I  GB 

GE 

GE  GE 

GE 

GE  GE  GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

74.6 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

20000 

82.6 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

1SOOO 

82.6 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83  2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

16000 

82.6 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

14000 

i  82.6 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

12000 

82.8 

83.0 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

8^.7 

GB 

10000 

84.1 

84.4 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

9000 

84.4 

84.8 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

8000 

86.0 

86.4 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

07.1 

87.1 

87.1 

GB 

7000 

86.2 

86.6 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

6000 

86.2 

86.6 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

5000 

86.8 

87.1 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

4500 

87.5 

87.8 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

68.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

4000 

88.7 

89.1 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

3500 

90.9 

91.2 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

3000 

93.4 

93.7 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

2500 

93.7 

94.1 

95-0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

2000 

95.2 

95.5 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1800 

95.2 

95.5 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1500 

95.3 

96.1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

1200 

96.2 

97.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1000 

96.4 

97.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

GB 

900 

96.4 

97.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

800 

96.6 

97.5 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

700 

96.6 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

96.8 

97.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

97.0 

98.0 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.0 

98.0 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.0 

98.0 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.0 

98.0 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.0 

98.0 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

97.0 

98.0 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMEN  OF  OBSERVATIONS  559 
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USAFETAC/DS— 92/275  -  Pago  732 


OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLKEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

I  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

57.9 

58.6 

58.8 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GK 

20000 

67.5 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GE 

18000 

67.6 

68.5 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

16000 

67.6 

68.5 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

14000 

67.7 

68.7 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

12000 

68.2 

69.1 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

10000 

69.6 

70.6 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

9000 

70.1 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

8000 

73.1 

74.3 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

7000 

73.8 

75.1 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

6000 

74.2 

75.5 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

5000 

74.8 

76.0 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

4500 

75.6 

76.8 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

4000 

77.7 

79.0 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

3500 

80.7 

82.1 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

3000 

85.0 

86.6 

87.2 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

2500 

86.8 

88.5 

89.2 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

2000 

89.6 

91.5 

92.1 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

1800 

89.8 

91.7 

92.3 

92.7 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

1500 

91.8 

93.9 

94.6 

95.0 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

1200 

93.0 

95.3 

96.0 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1000 

93.6 

95.9 

96.7 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

900 

93.9 

96.3 

97.2 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

94.1 

96.6 

97.5 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

700 

94.3 

96.9 

97.8 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

600 

94.3 

97.0 

97.9 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

94.5 

97.2 

98.2 

99.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

94.6 

97.3 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.6 

97.3 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

94.6 

97.3 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.6 

97.3 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GB 

000 

94.6 

97.3 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  5103 
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OPERATING  LOCATION 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

68 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84  0 

84.0 

84.0 

84.0 

<38 

20000 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

83.2 

89.2 

89.2 

68 

18000 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

16000 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

68 

14000 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

«E 

12000 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

CB 

10000 

91.0 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

68 

9000 

91.4 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

8000 

92.3 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

68 

7000 

92.3 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

68 

6000 

92.3 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

68 

5000 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

4500 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

68 

4000 

93.0 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

3500 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

3000 

95.1 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

2500 

95.1 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

68 

2000 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

68 

1800 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

1500 

96.6 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1200 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

68 

1000 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

900 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

800 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

700 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

600 

98.7 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

QB 

500 

98.7 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

400 

98.7 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

100 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

CE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

74.6 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

CE 

20000 

81.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

18000 

81.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

CE 

16000 

81.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

14000 

81.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

CE 

12000 

81.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

10000 

82.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83-7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

9000 

83.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

OB 

8000 

85.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

7000 

85.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

6000 

85.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

5000 

85.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

4500 

85.7 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

4000 

85.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

3500 

86.5 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

3000 

87.5 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

2500 

87.8 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

2000 

89.6 

91.2 

91.2 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

1800 

89.7 

91.4 

91.4 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1500 

91.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1200 

93.0 

95.3 

95.3 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

1000 

93.6 

95.9 

96.1 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

900 

94.0 

96.4 

96.7 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

800 

94.0 

96.6 

96.9 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

700 

94.5 

97.1 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

600 

95.0 

97.7 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

500 

95.1 

97.9 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

95.1 

97.9 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

95.1 

97.9 

99.0 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OK 

200 

95.1 

97.9 

99.0 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

100 

95.4 

98.2 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

95.4 

98.2 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  614 
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OrnWtDR  LOCATION  *A* 
USAFSTK,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMEF:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

60.2 

64.0 

65.6 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GB 

20000 

66.3 

70.1 

71.7 

72.2 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

CK 

18000 

66.4 

70.4 

72.0 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

16000 

66.4 

70.4 

72.0 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

BE 

14000 

66.4 

70.4 

72.0 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

12000 

68.3 

72.2 

73.8 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

10000 

71.1 

75.5 

77.1 

77.6 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

9000 

71.7 

76.3 

77.9 

78.6 

78.8 

78.9 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

8000 

75.1 

79.9 

81.6 

82.3 

82.4 

82.6 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

7000 

75.5 

80.5 

82.3 

83.0 

83.1 

83.4 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

6000 

75.5 

80.5 

82.3 

83.0 

83.1 

83.4 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

5000 

76.1 

81.0 

82.9 

83.6 

83.7 

84.0 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

4500 

76.1 

81.0 

82.9 

83.6 

83.7 

84.0 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

4000 

76.2 

01.2 

83.0 

83.7 

83.9 

84.1 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

3500 

77.8 

83.0 

85.1 

85.8 

86.0 

86.3 

86.7 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

3000 

79.2 

84.6 

86.8 

87.7 

87.8 

88.1 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

2500 

79.5 

84.8 

87.1 

88.1 

88.4 

88.7 

89.1 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

2000 

80.9 

86.3 

88.8 

89.9 

90.5 

90.8 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

08 

1800 

81.2 

86.5 

89.1 

90.2 

90.8 

91.1 

91.5 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

1500 

82.4 

87.8 

90.4 

91.9 

92.5 

92.8 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

08 

1200 

83.7 

89.2 

91.8 

93.3 

94.1 

94.3 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

1000 

84.4 

89.9 

92.6 

94.2 

95.2 

95.5 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

900 

85.1 

90.8 

93.6 

95.2 

96.2 

96.5 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

800 

85.1 

90.9 

93.8 

95.3 

96.3 

96.6 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

700 

•5.4 

91.4 

94.2 

95.9 

96.9 

97.2 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

a 

600 

85.6 

92.1 

94.9 

96.7 

97.7 

98.0 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

85.6 

92.1 

95.2 

97.2 

98.2 

98.6 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

400 

85.8 

92.4 

95.5 

97.5 

98.4 

98.9 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

85.8 

92.4 

95.5 

97.5 

98.4 

98.9 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

85.8 

92.4 

95.5 

97.5 

98.4 

98.9 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.8 

92.4 

95.5 

97.5 

98.4 

98.9 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a B 

000 

85.8 

92.4 

95.5 

97.5 

98.4 

98.9 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMEN  OF  OBSERVATIONS  706 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  SOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

65.7 

66.6 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

6E 

20000 

71.4 

72.4 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GB 

18000 

71.4 

72.4 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

CB 

16000 

71.4 

72.4 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

14000 

71.9 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

12000 

73.6 

74.6 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

OB 

10000 

75.2 

76.2 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

9000 

76.2 

77.3 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

8000 

79.7 

80.8 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OB 

7000 

79.9 

80.9 

61.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

CE 

6000 

80.0 

81.0 

81.5 

81.8 

81.8 

81.8 

61.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

5000 

81.0 

82.1 

82.5 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

os 

4500 

81.2 

82.2 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82  .9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

P2 .9 

GB 

4000 

81.9 

83.4 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

3500 

83.1 

84.7 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

3000 

87.3 

89.2 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

2500 

89.5 

91.4 

92.0 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

2000 

92.4 

94.6 

95.3 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1800 

92.6 

94.8 

95.5 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

1500 

93.9 

96.2 

96.9 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

1200 

94.3 

96.6 

97.4 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

1000 

94.5 

96.8 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

900 

94.9 

97.2 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

800 

94.9 

97.2 

98.1 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

700 

94.9 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

94.9 

97.4 

98.3 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CB 

500 

94.9 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

94.9 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

94.9 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.9 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

94.9 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

94.9 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  686 
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OPERATING  LOCATION  ’V 
usapetac,  ashbvills  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  0000  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

68 

7 

68 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

61.4 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

20000 

74.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

18000 

74.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

16000 

74.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

14000 

74.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB 

12000 

75.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

10000 

79.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

9000 

80.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

8000 

63.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

7000 

83.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

as 

6000 

83.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

5000 

85.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

4500 

85.9 

87.0 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

4000 

67.5 

86.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

3500 

91.3 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

08 

3000 

95.5 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

G8 

2500 

97.1 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2000 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

QE 

1800 

97.4 

96.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

1500 

97.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

1200 

97.7 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

‘-9.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1000 

97.7 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

900 

97.7 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

97.7 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

97.7 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

600 

97.7 

99.1 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

500 

97.7 

99.1 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

97.7 

99.1 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

97.7 

99.1 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

97.7 

99.1 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

97.7 

99.1 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

97.7 

99.1 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  687 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PER  CENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

IUHBEX: 

722570 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBKN  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LOT 

TO  UTC: 

♦  6 

NORTH: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTB  MILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GB 

GS 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

59.5 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

OK 

20000 

75.7 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

18000 

75.8 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OK 

16000 

75.8 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

14000 

76.4 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GS 

12000 

77.9 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OB 

10000 

82.4 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

GE 

9000 

82.5 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

8000 

85.3 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

7000 

85.7 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

6000 

85.7 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

5000 

86.6 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

4500 

87.5 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

4000 

88.9 

89.8 

90.0 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

3500 

92.7 

93.6 

93.7 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

3000 

96.2 

97.1 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

2500 

96.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2000 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1800 

97.4 

96.4 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1500 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

97.7 

98.7 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUNBKR  CT  OBSERVATIONS  6S7 
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OPERATING  LOCATION  •*' 


OURI *C,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUKRERCB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  HAW:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX 

1ST  TO  WTCs  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  JUL  HOURS:  18-20 


CEILIRO 

IN 

FIR 

OB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IH 

GE  OE 

2  1/2  2 

STATUTE  MILES 

OE  OB 

1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

64.0 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

cx 

20000 

63.4 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

18000 

83.4 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

16000 

81.4 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

as 

14000 

83.6 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

as 

12000 

85.2 

85.9 

85.9 

85.9 

95.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OE 

10000 

89.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

9000 

89.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

ax 

8000 

91.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OE 

7000 

91.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OE 

6000 

91.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

5000 

91.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OE 

4500 

91.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OE 

4000 

92.7 

93.9 

94.0 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

3500 

95.5 

96.7 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OE 

3000 

97.4 

98.5 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

2500 

97.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

2000 

97.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1800 

97.7 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1500 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

1200 

97.6 

99.0 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

1000 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

400 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

96.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

98.0 

99.1 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

888 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LS(T  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GK 

7 

OK 

6 

GE 

5 

GK 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

62.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE  20000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OE 

18000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OE 

16000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OE 

14000 

90.8 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OE 

12000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OK 

10000 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

9000 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OE 

8000 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OK 

7000 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

6000 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OE 

5000 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OE 

4500 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OE 

4000 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OE 

3500 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OE 

3000 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

2500 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

2000 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1800 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1500 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1200 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

1000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

900 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

800 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

300 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

000 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  607 
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operating  LOCATION  *A’ 

UStfRK,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

68.3 

69.3 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

20000 

78.5 

79.6 

79.9 

80.0 

80.0 

80. 0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

6B 

18000 

78.5 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

CB 

16000 

78.5 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OR 

14000 

78.7 

79.9 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

12000 

79.7 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

CB 

10000 

82.8 

84.1 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

OB 

9000 

83.2 

84.6 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

CB 

8000 

85.5 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

CB 

7000 

85.8 

87.2 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

6000 

85.9 

87.2 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

CB 

5000 

86.5 

87.9 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

CB 

4500 

86.8 

88.2 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

SB. 9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

4000 

87.6 

89.1 

89.5 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

CB 

3500 

89.6 

91.2 

91.6 

91.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

3000 

92.0 

93.6 

94.2 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

CB 

2500 

92.7 

94.3 

94.9 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

CB 

2000 

93.7 

95.4 

96.0 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1800 

93.7 

95.5 

96.1 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

«S 

1500 

94.4 

96.2 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

« 

1200 

95.0 

96.9 

97.6 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

CB 

1000 

95.3 

97.2 

97.9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

900 

95.5 

97.4 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CB 

800 

95.5 

97.4 

98.2 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

700 

95.6 

97.6 

98.3 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

600 

95.7 

97.8 

98.5 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

500 

95.7 

97.8 

98.6 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

95.8 

97.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

95.8 

97.8 

98.7 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

200 

95.8 

97.8 

98.7 

99.3 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

100 

95.8 

97.9 

98.8 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

95.8 

97.9 

98.8 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUBER  OF  OBSERVATIONS  5230 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L3T  TO  irrc 

♦  6 

MOUTH: 

AUG 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

83.4 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

20000 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

18000 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GS 

16000 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

14000 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

12000 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

10000 

92.8 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

9000 

93.5 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

8000 

96.1 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

7000 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

6000 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

5000 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

4500 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

4000 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

3500 

96.8 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

3000 

97.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

2500 

97.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

2000 

98.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800 

98.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

98.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

98.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1000 

98.1 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

98.1 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 

98.1 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.1 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  586 
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operating  location  -a- 

USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GK 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

78.3 

78.8 

78,9 

79.1 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

08 

20000 

83.0 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

64.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

18000 

83.0 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

16000 

83.0 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

14000 

83.0 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

SB 

12000 

83.1 

83.6 

83.7 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

08 

10000 

86.7 

87.3 

67.6 

87.8 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

86. 1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

9000 

87.2 

87.8 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

08 

BOOO 

91.2 

92.1 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

7000 

91.8 

92.7 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

6000 

91.8 

92.7 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

5000 

92.6 

93.5 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

4500 

92.6 

93.5 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

4000 

92.6 

93.5 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

3500 

93.5 

94.6 

95.0 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

<M 

3000 

94.0 

95.2 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

08 

2500 

94.0 

95.2 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

2000 

95.2 

96.4 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

1800 

95.5 

96.7 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.6 

97.8 

97.8 

08 

1500 

96.4 

97.7 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

1200 

96.6 

97.8 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

1000 

96.7 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

900 

96.7 

98.0 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

96.7 

98.0 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

700 

96.7 

98.0 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

96.9 

98.1 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

500 

96.9 

98.1 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

400 

96.9 

98.1 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

96.9 

98.1 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

200 

96.9 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

96.9 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

96.9 

98.1 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 


648 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 
LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

CK 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

66.2 

68.7 

69.8 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE  20000 

71.2 

74.1 

75.5 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

08  18000 

71.2 

74.1 

75.5 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE  16000 

71.2 

74.1 

75.5 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB  14000 

71.3 

74.3 

75.6 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE  12000 

72.0 

75.1 

76.4 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB  10000 

77.0 

81.0 

82.7 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE  9000 

77.6 

82.1 

84.0 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OK  8000 

81.7 

86.8 

89.2 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE  7000 

82.6 

87.7 

90.2 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE  6000 

82.7 

88.0 

90.4 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OK  5000 

83.3 

88.5 

91.1 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE  4500 

83.3 

88.5 

91.1 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB  4000 

83.3 

88.5 

91.1 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE  3500 

84.1 

89.5 

92.0 

92.9 

93.0 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE  3000 

84.6 

90.0 

92.7 

93.5 

93.7 

93.8 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB  2500 

64.6 

90.3 

93.0 

93.8 

93.9 

94.1 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE  2000 

85.6 

91.1 

93.8 

94.6 

94.7 

94.9 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB  1800 

85.6 

91.1 

93.8 

94.6 

94.7 

94.9 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE  1500 

86.1 

91.6 

94.5 

95.3 

95.4 

95.6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE  1200 

87.3 

93.0 

96.2 

97.0 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OK  1000 

88.1 

93.6 

97.0 

97.8 

98.0 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE  900 

88.3 

93.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08  800 

88.3 

93.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08  700 

88.3 

93.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB  600 

88.3 

93.9 

97.2 

98.0 

98.2 

98.5 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08  500 

88.4 

94.1 

97.3 

98.1 

98.4 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08  400 

88.5 

94.2 

97.4 

98.2 

98.5 

98.9 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

88.5 

94.2 

97.4 

98.2 

98.5 

98.9 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08  200 

88.5 

94.2 

97.4 

98.2 

98.5 

98.9 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08  100 

88.5 

94.2 

97.4 

98.2 

98.5 

98.9 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

88.5 

94.2 

97.4 

98.2 

98.5 

98.9 

99.3 

99.7 

99.9 

9?  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  742 
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a  a  a  a  a  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 
LST  TO  UTC:  *■  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


CEIL  DIG  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

|  GB 

1  7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

70.9 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB  20000 

76.4 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE  18000 

76.4 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE  16000 

76.4 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

68  14000 

77.0 

77.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

70.1 

78.1 

78.1 

78.1 

68  12000 

77.8 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

68  10000 

84.5 

65. 3 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB  9000 

85.6 

86.5 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

68  8000 

87.8 

69.2 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

e s  7000 

86.8 

90.2 

90.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

68  6000 

89.2 

90.6 

91.2 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

C8  5000 

89.4 

90.8 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB  4500 

89.4 

90.8 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB  4000 

90.1 

91.5 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB  3500 

91.3 

92.7 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OS  3000 

92.7 

94.1 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB  2500 

93.6 

95.0 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB  2000 

94.6 

96.1 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

68  1800 

94.6 

96.2 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB  1500 

94.8 

96.5 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

68  1200 

95.7 

97.3 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

68  1000 

95.7 

97.5 

98.3 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

C8  900 

95.8 

97.6 

98.5 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.-4 

99.4 

99.4 

99.4 

CE  800 

95.8 

97.6 

98.5 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  700 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  600 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

68  500 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  400 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GB  300 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68  000 

95.9 

97.8 

98.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  716 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

:  +  6 

MONTHS 

AUG 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

CB 

20000 

75.6 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

18000 

75.6 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

.6000 

75.6 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

14000 

76.6 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

CB 

12000 

76.9 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

CB 

10000 

83.0 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

9000 

83.4 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

8000 

86.1 

87.0 

87.0 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

7000 

87.7 

88.7 

88.7 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

6000 

87.7 

88.7 

88.7 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

5000 

88.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

4500 

88.6 

89.6 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

CB 

4000 

90.3 

91.2 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

CB 

3500 

94.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

CB 

3000 

96.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

CB 

2500 

97.4 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

2000 

97.5 

98.7 

98.7 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1800 

97.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1500 

97.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1200 

97.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

97.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

900 

97.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

98.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

400 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.3 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  718 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GS 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

60.6 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

20000 

74.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GS 

18000 

74.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

16000 

74.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

14000 

75.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

12000 

76.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

10000 

82.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GS 

9000 

82.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.  8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

8000 

86.6 

87.7 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

7000 

87.3 

88.4 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

6000 

87.6 

88.7 

88.7 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

5000 

88.1 

89.2 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

4500 

89.1 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

4000 

93.3 

94.4 

94.4 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

3500 

95.4 

96.8 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

3000 

97.6 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

2500 

97.6 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2000 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1800 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

1500 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

1200 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

97.9 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99*9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

600 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.0 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  715 
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OPERA TIWO  LOCATION  ’A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

KILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

as 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

63.2 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

20000 

77.5 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

18000 

77.5 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

CH 

16000 

’7.5 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

14000 

78.4 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

12000 

80.2 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

10000 

83.5 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

9000 

84.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

8000 

89.3 

90.2 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

7000 

90.2 

91.2 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

6000 

90.7 

91.6 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

5000 

90.9 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

4500 

91.9 

93.0 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

4000 

95.0 

96.1 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

3500 

95.7 

96.8 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

3000 

96.4 

97.5 

98.2 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2500 

96.5 

97.6 

98.3 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2000 

96.8 

97.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1800 

96.8 

97.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1500 

96.9 

98.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

97.1 

98.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  717 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  !tC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 

LST  TO  UTCs  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORDS  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IB 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB  20000 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

18000 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GX 

16000 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

14000 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

12000 

89.5 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

10000 

92.4 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

9000 

93.0 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

8000 

95.4 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GS 

7000 

95.5 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

6000 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

5000 

96.0 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GS 

4500 

96.0 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

4000 

96.7 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

3500 

97.3 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

3000 

97.9 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2500 

97.9 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2000 

97.9 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

1800 

97.9 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

G8 

1500 

98.3 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

000 

98.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HOMIER  OF  OBSERVATIONS  629 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  IX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 

III 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no 

CEIL 

70.4 

71.2 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

20000 

79.2 

80.1 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

18000 

79.2 

80.1 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

16000 

79.2 

80.1 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

14000 

79.6 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

12000 

80.3 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

10000 

84.9 

86.0 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

9000 

85.6 

86.9 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

8000 

88.9 

90.5 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

7000 

89.7 

91.3 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

6000 

89.9 

91.5 

92.0 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

5000 

90.3 

91.9 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

4500 

90.6 

92.2 

92.7 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

4000 

92.0 

93.5 

94.1 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

3500 

93.3 

95.0 

95.6 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

3000 

94.6 

96.3 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2500 

94.8 

96.5 

97.2 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

2000 

95.3 

97.1 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1800 

95.3 

97.1 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1500 

95.7 

97.5 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1200 

96.0 

97.9 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1000 

96.1 

98.0 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

96.2 

98.1 

98.9 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

800 

96.2 

98.1 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99-7 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

96.3 

98.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  5469 
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OPERATING  LOCATION  'A' 


OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MINCER:  732570  STATION  NAME:  BOOO  AAP/RILLEEN  TX 

LET  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

I  08 

1  7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

72.6 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OB 

20000 

•1.4 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OS 

18000 

81.4 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

16000 

81.4 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

08 

14000 

•1.6 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

12000 

•1.6 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

10000 

83.3 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GS 

9000 

83.7 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

8000 

84.9 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

7000 

86.4 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

6000 

86.4 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

5000 

86.4 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

4500 

86.4 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

4000 

86.6 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

3500 

87.7 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

3000 

90.6 

91.4 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

2500 

91.2 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

08 

2000 

92.9 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

1800 

93.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1500 

93.5 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

1200 

93.9 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

08 

1000 

95.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

900 

95.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

800 

95.8 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

700 

96.6 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

m 

•00 

96.9 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

500 

97.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

400 

97.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

97.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  522 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLBBN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTE:  SEP  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  OE 

2  1/2  2 

STATVTB 

GE 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

64.4 

67.5 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OK 

20000 

69.0 

72.3 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OK 

18000 

69.0 

72.3 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OK 

16000 

69.0 

72.3 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OE 

14000 

69.0 

72.3 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OK 

12000 

69.6 

72.8 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OE 

10000 

71.3 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OE 

9000 

71.3 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OE 

BOOO 

72.8 

76.1 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OE 

7000 

73.5 

77.2 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB 

6000 

73.5 

77.2 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB 

5000 

73.7 

77.3 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OE 

4500 

73.7 

77.3 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

4000 

73.9 

77.7 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

3500 

75.1 

78.9 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

3000 

76.0 

79.9 

80.6 

81.0 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OK 

2500 

76.5 

80.4 

81.1 

81.5 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OR 

2000 

81.7 

85.6 

86.3 

86.7 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

1600 

82.0 

86.2 

86.9 

87.4 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OE 

1500 

84.4 

88.6 

89.3 

89.8 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OK 

1200 

87.2 

91.9 

92.6 

93.1 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OK 

1000 

88.4 

93.1 

93.9 

94.5 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OK 

900 

89.4 

94.1 

95.0 

95.5 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

800 

89.9 

94.5 

95.3 

95.8 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OE 

700 

90.5 

95.2 

96.2 

96.7 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

600 

90.8 

95.7 

96.7 

97.2 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OK 

500 

91.5 

96.9 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

400 

91.5 

96.9 

98.1 

90.6 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OK 

300 

91.5 

97.1 

98.3 

98.8 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OK 

200 

91.5 

97.1 

98.3 

98.8 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

91.5 

97.1 

98.3 

98.8 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

91.5 

97.1 

98.3 

98.8 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 
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crawrae  location  •*• 
mnnc,  Maviui  mc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STXnOH  RAW:  8000  AAF/KILLEER  TX 

LST  TO  IRC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOOTS:  SEP  HOURS:  08-08 


CE  IL  mo 

IS 

FEET 

1  01 
|  7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE 

OE  OE  GE  OE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OE 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

OE 

0 

■0  CEIL 

50.2 

54.0 

55.1 

55.2 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

QE  20000 

57.0 

61.1 

62.4 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

18000 

57.0 

61.1 

62.4 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

OB 

16000 

57.0 

61.1 

62.4 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

OK 

14000 

57.2 

61.3 

62.7 

63.0 

63.3 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OB 

12000 

57.8 

61.9 

63.3 

63.5 

64.0 

64.0 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OS 

10000 

60.0 

64.6 

65.9 

66.3 

66.9 

66.9 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

01 

9000 

60.5 

65.0 

66.3 

66.8 

67.3 

67.3 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

01 

8000 

62.7 

67.2 

68.7 

69.1 

69.8 

70.0 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

QS 

7000 

64.1 

68.7 

70.1 

70.6 

71.4 

71.6 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

m 

6000 

64.4 

69.0 

70.6 

71.2 

72.0 

72.2 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

OB 

5000 

65.0 

69.5 

71.2 

71.7 

72.6 

72.8 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

OE 

4500 

65.0 

69.5 

71.2 

71.7 

72.6 

72.8 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

01 

4000 

65.4 

70.3 

72.0 

72.6 

73.5 

73.6 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

01 

3500 

66.3 

71.2 

72.9 

73.9 

74.0 

75.0 

75.7 

75.6 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

OB 

3000 

67.5 

72.6 

74.5 

75.5 

76.4 

76.6 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

OB 

2500 

67.8 

72.9 

74.8 

76.0 

76.9 

77.0 

77.7 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

01 

2000 

71.9 

77.2 

79.1 

80.2 

81.1 

81.3 

.”2.0 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

01 

1800 

72.3 

77.6 

79.5 

80.7 

81.6 

81.7 

82.4 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

01 

1500 

74.6 

80.7 

82.7 

83.9 

84.8 

84.9 

85.7 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

OB 

1200 

76.7 

82.7 

84.9 

86.1 

87.0 

87.1 

87.8 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

CB 

1000 

78.0 

84.2 

06.7 

87.8 

88.9 

89.2 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

01 

900 

78.8 

84.9 

87.6 

88.7 

89.8 

90.0 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

OB 

800 

79.6 

85.9 

89.0 

90.3 

91.5 

91.8 

92.5 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

01 

700 

80.7 

87.1 

90.6 

92.1 

93.4 

93.7 

94.6 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

m 

600 

81.0 

87.4 

91.4 

93.1 

94.4 

94.7 

95.6 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

OE 

500 

81.4 

87.8 

91.8 

93.9 

95.2 

95.5 

96.3 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

OB 

400 

81.4 

88.0 

91.9 

94.3 

95.9 

96.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.2 

98  2 

98.2 

98.4 

98.4 

01 

300 

61.4 

08.3 

92.2 

94.7 

96.3 

96.8 

98.0 

98.5 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

01 

200 

61.6 

88.4 

92.4 

94.9 

96.5 

96.9 

98.1 

98.7 

98.7 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

m 

100 

61.6 

88.4 

92.4 

94.9 

96.5 

96.9 

98.1 

98.7 

98.7 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

• 

000 

81.6 

88.4 

92.4 

94.9 

96.5 

96.9 

98.1 

98.7 

98.7 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99  9 

100.0 

TOTAL  mnn  OF  OBSERVATIONS  683 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
DSURK,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

08 

7 

GB 

6 

68 

5 

68 

4 

68 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STKTUTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

47.9 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

GE  20000 

56.4 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OB 

18000 

56.4 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

16000 

56.4 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

14000 

57.3 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GE  12000 

58.6 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

OB 

10000 

61.0 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

9000 

61.3 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

8000 

63.9 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65. 1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GE 

7000 

65.0 

65.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

6000 

65.3 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

5000 

65.6 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

4500 

65.6 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

4000 

66.8 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

3500 

69.9 

71.1 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

3000 

74.8 

76.4 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

2500 

79.4 

81.0 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

2000 

85.2 

86.9 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

1800 

85.5 

87.2 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

1500 

88.3 

90.5 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

1200 

90.2 

93.0 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1000 

91.1 

94.4 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

900 

91.8 

95.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

800 

92.3 

95.5 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

700 

92.7 

96.1 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

600 

92.9 

96.3 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

500 

93.3 

97.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

400 

93.3 

97.3 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OS 

100 

93.3 

97.3 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

200 

93.3 

97.3 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

100 

93.3 

97.3 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

93.3 

97.3 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL 


674 
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operating  location  -a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  WC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


8XMXT0H  wnn:  722S70  STATION  RAMS:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

CB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

08 

1  1/4 

GS 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

ED  CEIL 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

es 

20000 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

18000 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

68 

16000 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

os 

14000 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

as 

12000 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

a, 

10000 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

as 

9000 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

8000 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

CBS 

7000 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

m 

6000 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

a B 

5000 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

(ZB 

4900 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OK 

4000 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

as 

3900 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

81.6 

84.6 

as 

3000 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

as 

2900 

99.9 

99.7 

99.8 

99.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

CB 

2000 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

at 

1800 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

1900 

96.7 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

« 

1200 

97.9 

98.1 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1000 

98.1 

98.4 

98.9 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

900 

98.1 

98.4 

98.9 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

800 

98.1 

98.4 

98.9 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

700 

98.1 

98.9 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

• 

600 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

100 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

- 

000 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOW. 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
U8AFBXAC,  ASHEVILLE  l*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEE  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

SBP 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

57.0 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GE 

20000 

71.1 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

18000 

71.1 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

16000 

71.1 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

14000 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

12000 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

10000 

77.2 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OB 

9000 

78.1 

78.6 

76.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78-7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

8000 

81.5 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

7000 

82.9 

83.3 

•3.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

6000 

83.3 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

5000 

84.1 

•4.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

4500 

•5.0 

85.4 

•5.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

4000 

87.2 

87.6 

•7.6 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

3500 

90.6 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

3000 

95.5 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

2500 

96.0 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

2000 

96.1 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1800 

96.3 

97.0 

97.3 

97.5 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

1500 

96.6 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

1200 

97.0 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

1000 

97.3 

98.1 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

900 

97.3 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

800 

97.6 

96.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 

98.2 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

600 

98.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500 

98.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

98.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

96.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.4 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  672 
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crawroo  LOCATION  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

08AFEXK,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMEN:  722570  STATION  RAM:  BOCO  AAF/KXLLEEN  TX 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

68 

4 

GE 

3 

GS 

2  1/2 

GE 

2 

GS 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

63.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

a 

20000 

76.9 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OB 

18000 

76.9 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

8E 

16000 

76.9 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

as 

14000 

77.7 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE  12000 

79.3 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

CB 

10000 

82.5 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OE 

9000 

82.8 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

as 

8000 

85.2 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

as 

7000 

86.8 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OE 

6000 

88.2 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

5000 

89.4 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

4500 

89.5 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

4000 

90.7 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

as 

3500 

91.9 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

3000 

94.3 

95.1 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OE 

2500 

95.1 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

2000 

95.8 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

1800 

95.8 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OE 

1500 

96.0 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OE 

1200 

96.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

1000 

96.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

as 

900 

96.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

800 

96.7 

97.8 

97.8 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

700 

96.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.8 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

* 

600 

97.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

500 

97.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

400 

97.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

97.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.3 

98.4 

96.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

000 

97.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOBUL  RUMEN  OP  OBSERVATIONS  667 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BCURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME :  BOOD  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FkTET 

GB 

7 

CB 

6 

CB 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

73.6 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

CS 

20000 

62.9 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

CB 

18000 

62.9 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.1 

83.4 

CE 

16000 

82.9 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

14000 

83.4 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83 .9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

CB 

12000 

83.9 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

CB 

10000 

85.5 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

CB 

9000 

85.8 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

OB 

8000 

87.9 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

CS 

7000 

89.5 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

CB 

6000 

89.5 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

CB 

5000 

90.0 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

CB 

4500 

90.2 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

CB 

4000 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

CB 

3500 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

CB 

3000 

93.1 

93.6 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

CB 

2500 

94.0 

94.6 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

»S.2 

95.2 

OB 

2000 

95.2 

95.9 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

9t  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

CB 

1800 

95.2 

96.0 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

CB 

1500 

95.5 

96.4 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

CB 

1200 

95.9 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

CB 

1000 

96.2 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CB 

900 

96.9 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

CB 

800 

97.1 

97.9 

96.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

CB 

700 

97.2 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

600 

97.4 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CB 

500 

98.3 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

400 

98.3 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

300 

98.3 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

200 

98.3 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

98.3 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.3 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS  579 
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OPERATING  LOCATION  -a* 
USAFBTAC,  ASHRVILLB  NC 


PBRCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRJHICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  G 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CBILIKC 

III 

F  BBT 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

59.6 

60.8 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

CB 

20000 

69.0 

70.3 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

18000 

69.0 

70.3 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

08 

16000 

69.1 

70.4 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

14000 

69.7 

70.9 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

08 

12000 

70.7 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

08 

10000 

73.0 

74.4 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

GB 

9000 

73.5 

74.8 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

ON 

8000 

75.9 

77.2 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

08 

7000 

77.2 

78.6 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

08 

6000 

77.6 

79.0 

79.3 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

08 

5000 

78.1 

79.6 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

08 

4500 

78.5 

79.9 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

08 

4000 

79.6 

81.1 

81.5 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

08 

3500 

81.9 

83.5 

83.9 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

08 

3000 

85.5 

87.1 

07.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

GB 

2500 

86.8 

88.6 

89.1 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

08 

2000 

89.2 

91.0 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OR 

1800 

89.4 

91.3 

91.9 

92.1 

92.3 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

08 

1500 

90.6 

92.6 

93.2 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

08 

1200 

91.8 

93.9 

94.6 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

08 

1000 

92.4 

94.7 

95.4 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

OR 

900 

92.9 

95.2 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

56.9 

96.9 

08 

800 

93.3 

95.6 

96.4 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

700 

93.7 

96.1 

97.1 

97.4 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

600 

94.0 

96.4 

97.4 

97.8 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

500 

94.4 

97.0 

98.0 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

400 

94.5 

97.1 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

90.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

300 

94.5 

97.1 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

200 

94.5 

97.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

100 

94.5 

97.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

000 

94.5 

97.2 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUWBR  OP  OBSERVATIONS  5043 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBBN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

70.8 

71.9 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

20000 

72.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

18000 

72.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

16000 

72.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

14000 

72.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

12000 

72.9 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

CB 

10000 

74.0 

75.0 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

9000 

74.0 

75.0 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

8000 

75.4 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

7000 

75.4 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

6000 

75.4 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

5000 

76.3 

77.3 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

4500 

76.3 

77.3 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

4000 

76.3 

77.3 

»  5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

3500 

77.5 

78.8 

7>_\  i. 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

3000 

78.5 

79.8 

80. o 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

2500 

80.0 

81.3 

81.5 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

2000 

81.7 

82.9 

83.1 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

1800 

81.7 

82.9 

83.1 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

1500 

83.8 

85.0 

85.2 

85.8 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

1200 

86.5 

87.7 

87.9 

88.8 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1000 

87.1 

88.3 

88.8 

89.6 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

900 

88.1 

89.4 

89.8 

90.6 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

600 

88.1 

90.0 

90.6 

91.7 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

700 

88.3 

90.2 

90.8 

91.9 

92.5 

92.5 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

600 

89.6 

91.5 

92.7 

94.0 

95.0 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

500 

89.8 

92.1 

93.8 

95.6 

96.9 

96.9 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

400 

89.8 

92.1 

93.8 

95.6 

97.3 

97.3 

98.1 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

300 

89.8 

92.1 

93.8 

95.8 

97.5 

97.5 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

89.8 

92.1 

93.8 

95.8 

97.5 

97.5 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

100 

89.8 

92.1 

93.8 

95.8 

97.5 

97.5 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CB 

000 

89.8 

92.1 

93.8 

95.8 

97.5 

97.5 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  480 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  OTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CBILUCG 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

nv 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

r  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

61.6 

61.8 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE  20000 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GS 

18000 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

16000 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GS 

14000 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

12000 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GS 

10000 

64.0 

64.2 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

9000 

64.0 

64.2 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GB 

8000 

66.2 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GS 

7000 

66.2 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

6000 

66.2 

66.4 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

5000 

66.5 

66.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

4500 

66.5 

66.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

4000 

67.1 

67.3 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

3500 

68.0 

68.4 

68.7 

68.9 

69.1 

69.1 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GS 

3000 

69.3 

69.8 

70.2 

70.4 

70.5 

70.5 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

2500 

70.7 

71.3 

71.6 

72.2 

72.4 

72.4 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

2000 

73.8 

74.9 

75.3 

75.8 

76.0 

76.0 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

1800 

74.0 

75. i 

75.5 

76.0 

76.2 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

1500 

77.5 

78.7 

79.1 

80.2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

1200 

80.2 

81.5 

82.0 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

1000 

80.7 

82.2 

82.7 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

900 

82.2 

83.8 

84.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

07.1 

87.1 

GB 

800 

82.9 

84.9 

85.8 

87.8 

80.2 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

80.5 

88.5 

GE 

700 

83.5 

85.6 

86.9 

88.9 

89.5 

89.5 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

08 

600 

85.1 

87.6 

88.9 

91.1 

91.6 

91.6 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

500 

85.8 

88.4 

90.0 

92.9 

94.4 

94.4 

94.7 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

400 

85.8 

88.4 

90.2 

93.3 

94.7 

94.7 

95.3 

95.8 

95.8 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

GB 

300 

86.0 

88.5 

90.7 

93.8 

95.5 

95.5 

96.0 

96.7 

96.7 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

98.0 

08 

200 

86.0 

88.5 

90.7 

93.8 

95.5 

95.5 

96.0 

96.9 

96.9 

97.6 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.9 

99.5 

GE 

100 

86.0 

88.5 

90.7 

93.8 

95.5 

95.5 

96.2 

97.1 

97.1 

97.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

99.1 

99.6 

GB 

000 

86.0 

88.5 

90.7 

93.S 

95.5 

95.5 

96.2 

97.1 

97.1 

97.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  550 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
DSAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLESN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GE  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

49.6 

50.6 

51.3 

52.2 

52.2 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.4 

53.7 

CE 

20000 

53.8 

55.0 

55.7 

57.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.2 

58.5 

CB 

18000 

53.8 

55.0 

55.7 

57.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.2 

58.5 

CK 

16000 

53.8 

55.0 

55.7 

57.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.2 

58.5 

CB 

14000 

53.8 

55.0 

55.7 

57.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.2 

58.5 

CB 

12000 

53.8 

55.0 

55.7 

57.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.2 

58.5 

CK 

10000 

54.2 

55.7 

56.4 

57.9 

57.9 

58.3 

58.3 

58.5 

58.5 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.2 

59.5 

GB 

9000 

54.2 

55.7 

56.4 

57.9 

57.9 

SB. 3 

58.3 

58.5 

58.5 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.2 

59.5 

6B 

8000 

56.0 

57.6 

58.8 

60.2 

60.2 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.8 

GB 

7000 

56.3 

57.9 

59.1 

60.5 

60.5 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.8 

62.1 

CE 

6000 

56.4 

58.0 

59.2 

60.7 

60.7 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

62.0 

62.3 

CK 

5000 

56.6 

58.2 

59.4 

60.8 

60.8 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

62.1 

62.4 

CE 

4500 

57.3 

58.9 

60.1 

61.5 

61.5 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.9 

63.2 

GB 

4000 

58.5 

60.2 

61.4 

62.9 

62.9 

63.3 

63.3 

63.6 

63.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.3 

64.6 

GB 

3500 

59.2 

61.0 

62.1 

63.7 

63.9 

64.3 

64.3 

64.6 

64.6 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.4 

65.6 

CB 

3000 

60.2 

62.1 

63.3 

65.2 

65.4 

65.8 

65.8 

66.2 

66.2 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

67.0 

67.3 

CB 

2500 

61.1 

63.0 

64.2 

66.2 

66.4 

66.8 

66.8 

67.3 

67.3 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

68.0 

68.3 

GB 

2000 

64.0 

66.1 

67.4 

69.4 

69.6 

70.0 

70.0 

70.5 

70.5 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.2 

71.5 

GB 

1800 

64.3 

66.4 

67.7 

69.7 

69.9 

70.3 

70.3 

70.8 

70.8 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.5 

71.8 

GB 

1500 

67.0 

69.4 

70.8 

73.1 

73.4 

74.0 

74.0 

74.4 

74.4 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.4 

GB 

1200 

69.6 

72.5 

74.3 

77.0 

77.5 

78.1 

78.1 

78.5 

78.5 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.2 

79.5 

GB 

1000 

70.5 

73.8 

75.6 

78.4 

78.9 

79.5 

79.7 

80.4 

80.4 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.3 

81.6 

GB 

900 

71.8 

75.4 

77.3 

80.3 

81.0 

81.6 

82.0 

83.0 

83.0 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.9 

84.2 

GB 

800 

72.4 

76.3 

78.4 

81.9 

82.6 

83.2 

83.6 

84.6 

84.6 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.5 

85.8 

GB 

700 

73.0 

76.9 

79.1 

82.9 

83.8 

84.4 

84.8 

85.8 

85.8 

86.1 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.8 

87.1 

GB 

600 

74.0 

78.1 

80.6 

84.5 

85.5 

86.3 

86.8 

88.0 

88.0 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

89.0 

89.3 

GB 

500 

74.3 

78.7 

81.3 

85.4 

87.3 

88.2 

88.9 

90.4 

90.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.5 

91.8 

GB 

400 

74.6 

79.1 

81.9 

86.1 

88.3 

89.2 

90.4 

91.8 

91.8 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

93.3 

93.6 

GB 

300 

74.7 

79.2 

82.0 

86.4 

88.7 

89.6 

91.1 

92.8 

92.8 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

95.5 

95.9 

CK 

200 

74.7 

79.2 

82.0 

86.4 

88.7 

89.6 

91.1 

93.0 

93.0 

94.0 

95.0 

95.0 

95.5 

95.8 

97.8 

99.0 

CK 

100 

74.7 

79.4 

82.2 

86.5 

88.9 

89.8 

91.4 

93.3 

93.3 

94.3 

95.3 

95.3 

95.8 

96.1 

98.5 

99.9 

CK 

000 

74.7 

79.4 

82.2 

86.5 

88.9 

89.8 

91.4 

93.3 

93.3 

94.3 

95.3 

95.3 

95.8 

96.1 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  684 
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OPERATING  LOCATION  '»• 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KXLLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

49.2 

49.8 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

GS  20000 

53.4 

54.8 

55.2 

55.4 

55.4 

5S.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

GB 

18000 

53.9 

55.2 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

GE 

16000 

54.3 

55.7 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

GB 

14000 

54.3 

55.7 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

GE 

12000 

54.5 

56.3 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

GS 

10000 

56.0 

57.8 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

GB 

9000 

56.1 

57.9 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

GS 

8000 

57.8 

59.6 

60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

GB 

7000 

58.4 

60.2 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

GB 

6000 

58.5 

60.4 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

GB 

5000 

58.5 

60.4 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

GE 

4500 

59.6 

61.6 

62.3 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

GB 

4000 

60.5 

62.5 

63.2 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

GE 

3500 

61.3 

63.2 

64.0 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

GB 

3000 

64.9 

67.2 

68.1 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

GE 

2500 

67.0 

69.4 

70.3 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

GB 

2000 

72.0 

74.4 

75.3 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

GB 

1800 

72.5 

74.9 

75.8 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76-6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

GB 

1500 

76.2 

78.7 

79.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

GS 

1200 

78.7 

81.4 

82.5 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

GB 

1000 

80.3 

83.2 

84.4 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

GB 

900 

81.2 

84.4 

85.6 

87.3 

88.0 

68. 0 

88.2 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

OB 

800 

81.7 

84.9 

86.2 

87.9 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.9 

GB 

700 

82.3 

85.5 

87.0 

88.8 

90.0 

90.0 

90.3 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.2 

GB 

600 

•3.1 

86.5 

88.5 

90.6 

92.3 

92.3 

93.0 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

GB 

500 

•3.5 

87.0 

89.0 

91.7 

93.5 

93.5 

94.7 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.8 

GS 

400 

83.5 

87.0 

89.0 

91.7 

93.8 

93.8 

95.2 

95.3 

95.5 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.5 

96.7 

GB 

300 

•3.5 

87.0 

89.0 

91.7 

93.8 

93.8 

95.3 

95.6 

95.8 

96.2 

96.5 

96.5 

97.1 

97.1 

97.7 

97.9 

GB 

200 

•3.5 

87.0 

89.0 

91.7 

93.8 

93.8 

95.3 

95.9 

96.1 

96.5 

97.0 

97.0 

98.3 

98.5 

99.7 

100.0 

08 

100 

83.5 

87.0 

89.0 

91.7 

93.8 

93.8 

95.3 

95.9 

96.1 

96.5 

97.0 

97.0 

98.3 

96.5 

99.7 

100.0 

GB 

000 

•3.5 

87.0 

89.0 

91.7 

93.8 

93.8 

95.3 

95.9 

96.1 

96.5 

97.0 

97.0 

98.3 

98.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUWER  OF  OBSERVATIONS  661 


D  -  2  -  85 


US  AFSTAC/DS— 92/275  -  Page  264 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

CB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  III  STATUTE 

GB  GB  GB  CB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

an 

20000 

61.3 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OK 

18000 

61.4 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

CB 

16000 

61.9 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

OK 

14000 

61.9 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

an 

12000 

62.0 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

OK 

10000 

63.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

an 

9000 

63.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

an 

8000 

65.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

7000 

66.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

at 

6000 

66.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

5000 

66.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

4500 

66.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

4000 

68.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OB 

3500 

72.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

3000 

78.2 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

2500 

81.6 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

2000 

85.5 

87.3 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

1800 

85.7 

87.5 

88.0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

1500 

87.2 

89.0 

89.6 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

1200 

88.1 

90.1 

90.8 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

1000 

89.3 

91.3 

92.3 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GB 

900 

89.5 

91.7 

93.2 

93.7 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

OB 

800 

89.9 

92.2 

93.8 

94.3 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

GB 

700 

90.4 

92.6 

94.3 

94.9 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

OB 

600 

90.7 

93.1 

94.7 

95.3 

97.0 

97.1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

an 

500 

90.8 

93.2 

94.9 

95.5 

97.1 

97.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

an 

400 

90.8 

93.2 

94.9 

95.6 

97.4 

97.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OB 

300 

90.8 

93.2 

94.9 

95.6 

97.4 

97.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OB 

200 

91.0 

93.4 

95.0 

95.8 

97.6 

97.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99  8 

OB 

100 

91.0 

93.4 

95.0 

95.8 

97.6 

97.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

an 

000 

91.0 

93.4 

95.0 

95.8 

97.6 

97.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  664 
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OPERATING  LOCATION  *A* 

unrenc,  asheville  nc 


PERCENTAGE  PREQUENCI  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMKR:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAP/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS : 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  Ilf 

STMVTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OK  20000 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

G8 

18000 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OB 

16000 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

14000 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

12000 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

10000 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

9000 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

WOO 

73.3 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

7000 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

08 

6000 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

5000 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

ex 

4500 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

08 

4000 

78.7 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OB 

3500 

83.3 

83.7 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

3000 

87.1 

87.8 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

2500 

88.1 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

2000 

89.1 

90.0 

90.7 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

08 

1800 

89.1 

90.0 

90.7 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1500 

91.0 

91.9 

92.9 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

08 

1200 

91.8 

92.7 

93.8 

94.2 

95-0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

1000 

91.9 

92.9 

93.9 

94.4 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

900 

92.2 

93.3 

94.4 

94.8 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

CS 

800 

92.6 

93.6 

94.7 

95.1 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

700 

93.3 

94.7 

95.7 

96.2 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

600 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.2 

98.3 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.2 

98.5 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.5 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

300 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

93.8 

95.1 

96.4 

96.8 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  658 
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operating  LOCATION  *A‘ 


nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLBSH  TX 

LOT  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GE  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

PO 

CEIL 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

20000 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

CK 

18000 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

16000 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

14000 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

12000 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

10000 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

9000 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

8000 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

7000 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

6000 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

5000 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

4500 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

4000 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

1500 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

3000 

87.3 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

2500 

87.6 

87.7 

87.9 

87.9 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

2000 

89.0 

89.1 

89.4 

89.6 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

1800 

69.1 

89.3 

89.6 

89.7 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

1500 

90.5 

90.8 

91.4 

91.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

1200 

90.9 

91.2 

92.0 

92.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

1000 

91.8 

92.3 

91.0 

93.2 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

900 

92.0 

92.4 

93.2 

93.3 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

800 

92.1 

92.7 

93.5 

93.6 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

700 

92.4 

93.0 

93.9 

94.1 

96.4 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

600 

92.6 

93.2 

94.3 

94.4 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

500 

92.6 

93.2 

94.7 

95.0 

97.7 

97.7 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

400 

92.6 

93.2 

94.7 

95.0 

97.7 

97.7 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

300 

92.6 

93.2 

94.7 

95.0 

97.7 

97.7 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

200 

92.6 

93.2 

94.7 

95.0 

97.7 

97.7 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

100 

92.6 

93.2 

94.7 

95.0 

97.7 

97.7 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

92.6 

93.2 

94.7 

95.0 

97.7 

97.7 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  661 
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operating  location  *a* 

USAFVTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RINSER:  722S70  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLBEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

08 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

73.9 

74.5 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

20000 

78.5 

79.1 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

18000 

78.7 

79.3 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

ON 

16000 

78.7 

79.3 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

OB 

14000 

78.7 

79.3 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

SB 

12000 

78.9 

79.4 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OB 

10000 

79.4 

80.0 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

9000 

79.4 

80.0 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

SB 

8000 

81.5 

82.0 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

7000 

81.5 

82.0 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

08 

6000 

81.8 

82.4 

82.8 

82.8 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

5000 

82.6 

83.1 

83.5 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

08 

4600 

83.3 

83.9 

84.2 

84.2 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

08 

4000 

83.9 

84.4 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB 

3500 

84.8 

85.3 

85.7 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

« 

3000 

86.2 

87.0 

87.5 

87.9 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

2500 

86.8 

87.5 

88.1 

09.0 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

2000 

88.1 

88.8 

89.4 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

08 

1800 

88.3 

89.0 

89.5 

90.5 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

1500 

89.5 

90.5 

91.0 

92.1 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

1200 

89.5 

90.5 

91.0 

92.1 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

1000 

90.3 

91.2 

91.7 

92.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

900 

91.6 

92.5 

93.0 

94.1 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

800 

91.9 

92.8 

93.4 

94.5 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

700 

92.3 

93.2 

93.8 

94.9 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

08 

600 

92.8 

93.8 

94.5 

95.6 

96.5 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

500 

92.8 

93.8 

95.2 

96.7 

97.6 

97.6 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

400 

92.8 

93.8 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

300 

92.8 

93.8 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

200 

92.8 

93.0 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

08 

100 

92.8 

93.8 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

« 

000 

92.8 

93.8 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  RINSER  OP  OBSERVATIONS  $45 


D  -  2  -  89 


USAFETAC/DS — 92/275  -  Page  268 


operating  woman 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER!  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/RILLEEN  TX 

LOT  TO  UIC:  *  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

PER 

GB 

7 

GB 

6 

OS 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

KILR8 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

59.9 

60.4 

60.6 

60.0 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

GE 

20000 

65.1 

65.0 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

GE 

18000 

65.3 

66.0 

66.2 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

GB 

16000 

65.4 

66.1 

66.4 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

OB 

14000 

65.4 

66.1 

66.4 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

GE 

12000 

65.6 

66.3 

66.6 

66.0 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

GB 

10000 

66.0 

67.7 

67.9 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

GE 

9000 

67.0 

67.0 

60.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

GE 

8000 

60. 9 

69.7 

70.1 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GE 

7000 

69.3 

70.2 

70.5 

70.0 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

OE 

6000 

69.5 

70.4 

70.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

OB 

5000 

69.9 

70.0 

71.2 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

OE 

4500 

70.4 

71.3 

71.7 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

OE 

4000 

71.0 

72.0 

73.1 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

GE 

3500 

73.7 

74.7 

75.1 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

GE 

3000 

76.2 

77.4 

77.9 

70.4 

78.5 

70.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

OE 

2500 

77.7 

70.9 

79.4 

80.0 

00.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

GE 

2000 

00.2 

01.6 

02.2 

02.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

OE 

1800 

00.4 

01.7 

02.4 

03.1 

03.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

OE 

1500 

02.7 

04.1 

04.0 

05.7 

86.1 

86.2 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

GE 

1200 

04.2 

05.0 

06.7 

07.7 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

68.8 

88.8 

GE 

1000 

05.1 

06.0 

07.7 

80.0 

89.6 

89.7 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GE 

900 

05.9 

07.7 

00.0 

90.0 

90.9 

91.0 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

OE 

BOO 

06.3 

00.3 

09.5 

90.8 

91.8 

91.9 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

OE 

700 

06.0 

00.0 

90.1 

91.5 

92.7 

92.8 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

GE 

600 

07.5 

09.7 

91.2 

92.7 

94.1 

94.2 

94.7 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GE 

500 

07.7 

90.0 

91.7 

93.5 

95.2 

95.4 

96.1 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

GE 

400 

07.0 

90.1 

91.0 

93.7 

95.6 

95.8 

96.7 

97.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GE 

300 

07.0 

90.1 

91.9 

93.8 

95.7 

95.9 

97.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.7 

GB 

200 

07.0 

90.1 

91.9 

93.0 

95.8 

96.0 

97.1 

97.7 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.4 

99.7 

GE 

100 

07.0 

90.1 

92.0 

93.9 

95.8 

96.0 

97.1 

97.8 

97.9 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.6 

99.9 

GB 

000 

07.0 

90.1 

92.0 

93.9 

95.8 

96.0 

97.1 

97.8 

97.9 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  4903 


D  -  2  -  90 


USAFETAC/DS--92/275  -  Page  269 


operating  location  -a 


mnnc,  Asheville  nc 


PHCBmW  PRBQUBICY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILINQ  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


mn cm  man:  722570  station  mm:  booo  aap/killeem  zx 

LST  ID  UTCt  *  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


crame 

IN 

PER 

GB 

7 

GB 

6 

CB 

5 

G8 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
OE  OS  CB  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

55.6 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

20000 

58.2 

59.0 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

10000 

58.2 

59.0 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OB 

16000 

58.2 

59.0 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

CS 

14000 

58.2 

59.0 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

QE 

12000 

58.5 

59.3 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GB 

10000 

59.6 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

9000 

59.6 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

0E 

8000 

59.8 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GB 

7000 

60.4 

61.4 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

OB 

6000 

62.0 

63.0 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

0E 

5000 

62.5 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OB 

4500 

64.4 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

4000 

66.2 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

08 

3500 

68.9 

69.9 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

3000 

72.1 

73.1 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

2500 

73.9 

75.0 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

08 

2000 

77.4 

78.5 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

1800 

77.4 

78.5 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

m 

1500 

81.1 

82.7 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

<M 

1200 

84.6 

87.0 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

08 

1000 

86.7 

89.4 

90.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

900 

88.6 

92.0 

93.1 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

800 

89.1 

93.1 

94.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OE 

700 

89.6 

94.1 

95.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

600 

89.6 

94.1 

95.2 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OE 

500 

90.2 

94.7 

95.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OE 

400 

90.2 

94.7 

95.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

300 

90.2 

94.7 

95.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

08 

200 

90.2 

94.7 

95.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

100 

90.2 

94.7 

95.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

« 

000 

90.2 

94.7 

95.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

100.0 

total  mm  op  observations  37s 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAP/ KILLEEN  TX 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


CBILINO 

IN 

FEET 

GB 

7 

CE 

6 

GS 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STAXUTB 

GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

48.0 

50.1 

50.4 

50.7 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

52.0 

CE  20000 

49.6 

51.7 

52.0 

52.3 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.6 

SB 

18000 

49.6 

51.7 

52.0 

52.3 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.6 

OB 

16000 

49.6 

51.7 

52.0 

52.3 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.6 

GB 

14000 

49.6 

51.7 

52.0 

52.3 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.6 

OE 

12000 

49.6 

51.7 

52.0 

52.3 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.6 

OB 

10000 

50.1 

52.3 

52.5 

52.8 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

54.1 

GB 

9000 

50.1 

52.3 

52.5 

52.8 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

54.1 

CE 

8000 

50.1 

52.3 

52.8 

53.1 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.4 

OB 

7000 

50.7 

52.8 

53.6 

53.9 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

55.2 

OB 

6000 

51.7 

53.9 

54.7 

54.9 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

56.3 

OB 

5000 

52.8 

54.9 

55.7 

56.0 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

57.3 

OB 

4500 

54.9 

57.1 

57.9 

58.1 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.5 

OB 

4000 

56.3 

58.4 

59.2 

59.5 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.8 

GB 

3500 

57.9 

60.0 

60.8 

61.1 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.4 

OB 

3000 

61.6 

63.7 

64.5 

64.8 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

66.1 

OB 

.300 

64.0 

66.1 

66.9 

67.2 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.5 

OB 

2000 

66.1 

68.3 

69.1 

69.3 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.7 

OB 

1800 

67.2 

69.3 

70.1 

70.4 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.7 

GB 

1500 

72.5 

75.2 

76.0 

76.3 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

78.1 

OB 

1200 

78.7 

81.6 

82.4 

82.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.5 

OB 

1000 

80.5 

84.0 

84.8 

85.1 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.5 

OB 

900 

81.9 

85.9 

86.9 

87.2 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.6 

OB 

800 

82.7 

86.7 

88.0 

88.3 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.7 

GB 

700 

82.9 

87.7 

89.1 

89.9 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

92.3 

OB 

600 

82.9 

88.3 

89.6 

90.4 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.9 

GB 

500 

83.2 

88.8 

90.4 

91.2 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

OB 

400 

83.5 

89.1 

90.7 

91.5 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.5 

95.5 

95.5 

96.0 

GB 

300 

83.5 

89.1 

90.7 

91.5 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

96.3 

OB 

200 

83.5 

89.1 

90.9 

91.7 

95.5 

95.5 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

97.3 

97.3 

97.3 

97.9 

GB 

100 

83.5 

89.1 

90.9 

91.7 

95.5 

95.5 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

97.3 

97.3 

97.3 

98.1 

GB 

000 

83.5 

89.1 

90.9 

91.7 

95.5 

95.5 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

97.6 

97.6 

98.1 

100.0 

TOTAL 


375 
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opsxxraQ  location  ■»• 

OSKranC,  ASHEVILLE  BC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRERCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  man:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLEBR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MOUTH: 

HOV 

HOURS: 

06-08 

CEIL  IRC 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IR 

1  ** 

CB 

CB 

GS 

GE 

SB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

42.4 

43.6 

44.6 

45.6 

46.2 

46.2 

46.2 

46.4 

46.6 

46.9 

46.9 

46.9 

47.2 

47.2 

47.6 

47.7 

CB  20000 

45.1 

46.6 

47.7 

48.9 

49.6 

49.6 

49.7 

49.9 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.8 

50.8 

51.3 

51.4 

GB 

18000 

45.1 

46.6 

47.9 

49.1 

49.7 

49.7 

49.9 

50.1 

50.3 

50.6 

50.6 

50.6 

50.9 

50.9 

51.4 

51.6 

es 

16000 

45.1 

46.6 

47.9 

49.1 

49.7 

49.7 

49.9 

50.1 

50.3 

50.6 

50.6 

50.6 

50.9 

50.9 

51.4 

51.6 

at 

14000 

45.1 

46.6 

47.9 

49.1 

49.7 

49.7 

49.9 

50.1 

50.3 

50.6 

50.6 

50.6 

50.9 

50.9 

51.4 

51.6 

a m 

12000 

45.2 

46.7 

48.2 

49.4 

50.1 

50.1 

50.3 

50.4 

50.6 

50.9 

50.9 

50.9 

51.3 

51.3 

51.8 

51.9 

at 

10000 

47.4 

48.9 

50.4 

51.6 

52.3 

52.3 

52.4 

52.6 

52.8 

53.1 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

54.1 

54.3 

OS 

9000 

47.6 

49.1 

50.6 

51.8 

52.4 

52.4 

52.6 

52.8 

52.9 

53.3 

53.3 

53.3 

53.6 

53.6 

54.3 

54.4 

CB 

8000 

48.7 

50.3 

51.8 

52.9 

53.6 

53.6 

53.8 

53.9 

54.1 

54.4 

54.4 

54.4 

54.8 

54.8 

55.4 

55.6 

GB 

7000 

49.7 

51.3 

52.8 

53.9 

54.6 

54.6 

54.8 

54.9 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.8 

55.8 

56.4 

56.6 

« 

6000 

50.3 

51.8 

53.3 

54.4 

55.1 

55.1 

55.3 

55.4 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

56.3 

56.3 

57.0 

57.1 

CB 

5000 

51.3 

52.9 

54.4 

55.6 

56.3 

56.3 

56.4 

56.6 

56.8 

57.1 

57.1 

57.1 

57.5 

57.5 

58.1 

58.3 

QB 

4500 

53.1 

54.8 

56.3 

57.5 

58.1 

58.1 

58.3 

58.5 

58.6 

59.0 

59.0 

59.0 

59.3 

59.3 

60.0 

60.1 

at 

4000 

54.4 

56.1 

57.6 

58.8 

59.5 

59.5 

59.6 

59.8 

60.1 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

60.8 

61.5 

61.6 

OB 

3500 

57.0 

58.8 

60.3 

61.5 

62.1 

62.1 

62.3 

62.5 

62.8 

63.1 

63.1 

63.1 

63.5 

63.5 

64.2 

64.3 

OB 

3000 

58.5 

60.5 

62.0 

63.1 

63.8 

63.8 

64.3 

64.5 

64.8 

65.3 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

66.5 

66.7 

OR 

2500 

60.3 

62.3 

64.0 

65.2 

65.8 

65.8 

66.3 

66.5 

66.8 

67.3 

67.5 

67.5 

67.8 

67.8 

68.5 

68.7 

GB 

2000 

65.7 

68.2 

69.8 

71.0 

71.9 

71.9 

72.4 

72.5 

72.9 

73.4 

73.5 

73.5 

73.9 

73.9 

74.5 

74.7 

OB 

1800 

66.2 

68.7 

70.4 

71.5 

72.4 

72.4 

72.9 

73.0 

73.4 

73.9 

74.0 

74.0 

74.4 

74.4 

75.0 

75.2 

GB 

1500 

69.8 

72.7 

74.7 

75.9 

77.1 

77.1 

77.7 

77.9 

78.2 

78.9 

79.1 

79.1 

79.4 

79.4 

80.1 

80.2 

«B 

1200 

71.9 

75.0 

77.2 

78.6 

80.1 

80.1 

80.9 

81.4 

81.7 

82.4 

82.6 

82.6 

82.9 

82.9 

83.6 

83.8 

«8 

1000 

72.7 

76.5 

79.1 

80.6 

82.2 

82.2 

83.6 

84.1 

84.4 

85.1 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

86.3 

86.4 

OB 

900 

73.5 

77.4 

80.1 

81.6 

83.4 

83.4 

85.1 

85.6 

85.9 

86.6 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.8 

87.9 

08 

800 

73.9 

77.9 

81.1 

82.6 

84.4 

84.4 

86.1 

86.6 

86.9 

87.6 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.8 

88. 9 

08 

700 

74.4 

78.4 

81.7 

83.4 

85.3 

85.3 

86.9 

07.4 

87.8 

88.4 

00.6 

88.6 

09.1 

89.1 

89.8 

89.9 

at 

600 

74.7 

78.7 

82.2 

84.1 

85.9 

85.9 

87.6 

88.1 

88.4 

89.1 

89.3 

69.3 

89.8 

89.8 

90.5 

90.6 

OR 

500 

75.0 

79.1 

82.6 

84.6 

87.1 

87.1 

89.1 

89.8 

90.1 

90.8 

91.0 

91.0 

91.5 

91.5 

92.1 

92.3 

at 

400 

75.4 

79.4 

82.9 

84.9 

87.6 

07.8 

09.9 

90.8 

91.1 

91.8 

92.0 

92.0 

92.5 

92.5 

93.1 

93.3 

at 

300 

75.4 

79.4 

82.9 

84.9 

87.8 

87.9 

90.5 

91.5 

91.8 

92.5 

92.8 

92.8 

93.6 

93.6 

94.5 

94.6 

08 

200 

75.4 

79.4 

83.1 

85.1 

88.1 

88.3 

90.8 

91.8 

92.1 

92.8 

93.6 

93.6 

94.6 

94.6 

95.8 

96.1 

m 

100 

75.7 

79.7 

83.4 

85.4 

88.4 

88.6 

91.3 

92.3 

92.6 

93.3 

94.3 

94.3 

95.8 

96.0 

97.8 

98.3 

000 

75.7 

79.7 

83.4 

85.4 

88.4 

88.6 

91.3 

92.3 

92.6 

93.3 

94.3 

94.3 

95.8 

96.0 

98.2 

100.0 

TOTAL  RUM88R  OF  OBSERVATIONS  597 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

snavn 

MI  LBS 

IH 

GB 

GE 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

n 

act 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

45.4 

46.1 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

GTE  20000 

49.8 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

OB 

18000 

50.4 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

OB 

16000 

50.4 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

OB 

14000 

50.4 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

OH 

12000 

50.5 

51.6 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

CB 

10000 

52.8 

54.1 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OB 

9000 

53.2 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

GB 

8000 

55.7 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

CE 

7000 

56.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GE 

6000 

56.9 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

5000 

57.8 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

OB 

4500 

58.9 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

4000 

61.0 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OR 

3500 

61.7 

62.9 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

3000 

64.9 

66.5 

67.0 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GE 

2500 

68.8 

70.7 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

2000 

73.9 

76.6 

77.1 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

1800 

74.6 

77.3 

77.8 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

1500 

77.8 

81.0 

81.6 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OB 

1200 

81.6 

85.1 

85.8 

86.5 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

1000 

83.0 

86.5 

87.2 

87.9 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

900 

83.3 

87.4 

88.3 

89.0 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

800 

83.5 

87.8 

88.8 

89.5 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

700 

84.4 

88.8 

90.2 

91.1 

92.0 

92.0 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

GE 

600 

84.4 

88.8 

90.4 

91.7 

92.6 

92.6 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

GE 

500 

84.6 

89.5 

91.1 

92.7 

93.8 

93.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

GE 

400 

84.6 

89.5 

91.3 

93.1 

94.5 

94.5 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

GE 

300 

84.6 

89.5 

91.3 

93.1 

94.5 

94.5 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

97.7 

97.9 

GB 

200 

84.6 

89.5 

91.3 

93.1 

94.5 

94.5 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

97.5 

97.5 

98.0 

98.8 

99.3 

99.5 

GB 

100 

84.6 

89.5 

91.3 

93.1 

94.5 

94.5 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

97.5 

97.5 

98.0 

98.8 

99.5 

99.6 

GE 

000 

84.6 

89.5 

91.3 

93.1 

94.5 

94.5 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

97.5 

97.5 

98.0 

98.8 

99.6 

100.0 

TOTAL  HOMIER  CP  OBSERVATIONS  564 


D  -  2  -  94 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Page  273 


OPERATING  LOCATION  *** 
U8AFRAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOO  AAF/ KILLEEN  TX 

LET  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

QE 

20000 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GB 

18000 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

as 

16000 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

CE 

14000 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

CB 

12000 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

50.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

GB 

10000 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

gb 

9000 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OB 

8000 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

<38 

7000 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

US 

6000 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

6'-  .2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

5000 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

CE 

4500 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

4000 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

3500 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

3000 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

2500 

84.4 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

CB 

2000 

88.5 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1800 

88.5 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

1500 

90.9 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

1200 

93.4 

94.3 

94.5 

94.7 

94.7 

94  7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

9*. 7 

94.7 

94.7 

GE 

1000 

93.8 

94.7 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95. F 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

900 

94.8 

95.7 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

9*. 8 

96.8 

96.8 

GB 

800 

94.8 

95.7 

96.1 

96.4 

96.6 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

700 

95.0 

95.9 

96.3 

96.6 

96.8 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

600 

95.2 

96.1 

96.4 

96.8 

97.0 

97.2 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

500 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.4 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.4 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.4 

98.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.4 

98.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.4 

98.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

95.4 

96.6 

97.3 

97.9 

98.4 

98.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMER  OF  OBSERVATIONS  563 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

GTE 

20000 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

6E 

18000 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

16000 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

14000 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

12000 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

10000 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

9000 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

8000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

7000 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

6000 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

5000 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

4500 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

4000 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

3500 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

3000 

86.6 

87.3 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

2500 

88.7 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

2000 

91.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1800 

92.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1500 

92.6 

93.6 

93.8 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94. j 

94.5 

GB 

1200 

93.6 

94.9 

95.2 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

1000 

94.0 

95.2 

95.8 

96.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

900 

94.2 

95.4 

95.9 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

800 

94.3 

95.6 

96.1 

96.5 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

91.7 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

700 

94.3 

95.6 

96.3 

96.6 

97.3 

97.3 

97.5 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

600 

94.3 

95.6 

96.3 

96.6 

97.7 

97.7 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

94.7 

95.9 

96.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

94.7 

95.9 

96.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

94.7 

95.9 

96.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.7 

95.9 

96.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.7 

95.9 

96.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.7 

95.9 

96.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.8 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  566 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOCO  AAF/KILLEER  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PBRIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTE:  NOV  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

SB  GE  GE  SB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

60.0 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

20000 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

G8 

18000 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

CK 

16000 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

57.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

14000 

66.7 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67 . 1 

67.1 

67.1 

SB 

12000 

67.8 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

SB 

10000 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

9000 

70.1 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

8000 

72.1 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

7000 

74.6 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

6000 

76.2 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

SB 

5000 

78.1 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

70.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

4500 

79.4 

79.9 

60.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80. 1 

G8 

4000 

82.4 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

3500 

85.2 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

G8 

3000 

88.1 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

2500 

90.0 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

2000 

91.1 

92.3 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

1800 

91.3 

92.5 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GK 

1500 

92.2 

93.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

1200 

92.5 

94.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

1000 

92.5 

94.0 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

SB 

900 

92.5 

94.1 

95.6 

95.6 

96.1 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

SB 

800 

92.5 

94.1 

95.7 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

SB 

700 

93.2 

94.8 

96.4 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

600 

93.2 

94.8 

96.4 

96.8 

97.5 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

500 

94.0 

95.6 

97.3 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

94.0 

95.6 

97.3 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

300 

94.0 

95.7 

97.5 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

200 

94.0 

95.7 

97.5 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

99.3 

99.3 

99.  S 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

100 

94.0 

95.7 

97.5 

97.9 

96.6 

98.6 

98.6 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

SB 

000 

94.0 

95.7 

97.5 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

TOOU.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  562 
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OPERATING  LOCATION  *A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEN  XX 

LST  TO  UTC:  *■  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  SOURS:  21-23 


CEILIlfS 

III 

FEET 

I  GB 
|  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

20000 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.5 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

CB 

18000 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

16000 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

14000 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

12000 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

10000 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

9000 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

8000 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GB 

7000 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

6000 

71.5 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

5000 

72.7 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

4500 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

4000 

77.0 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

3500 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

3000 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

2500 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.  B 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

2000 

87.9 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

1800 

87.9 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

1300 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89-7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

1200 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

1000 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

900 

93.7 

94.1 

94.1 

94.3 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

800 

94.1 

94.5 

94.7 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

700 

94.5 

95.2 

95.8 

96.0 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

600 

94.7 

95.4 

96.0 

96.2 

96.6 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

500 

94.9 

95.6 

96.4 

96.6 

97.0 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

400 

95.0 

96.0 

96.8 

97.4 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

CB 

300 

95.0 

96.0 

96.8 

97.4 

97.8 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

200 

95.0 

96.0 

96.8 

97.4 

98.0 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

100 

95.0 

96.0 

96.8 

97.4 

98.0 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

000 

95.0 

96.0 

96.8 

97.4 

98.0 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  505 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CBIL 

51.7 

52.3 

52.6 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

GB 

20000 

57.0 

57.6 

57.9 

58.1 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

GE 

18000 

57.2 

57.9 

58.2 

58.4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

GB 

16000 

57.2 

57.9 

58.2 

58.4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

GB 

14000 

57.4 

58.0 

58.3 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.1 

GB 

12000 

57.6 

58.3 

58.6 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.4 

GB 

10000 

59.5 

60.2 

60.5 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

GB 

9000 

59.8 

60.5 

60.8 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.6 

GB 

8000 

61.4 

62.1 

62.5 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.2 

GB 

7000 

62.7 

63.4 

63.8 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

64.6 

GB 

6000 

63.5 

64.3 

64.7 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.5 

GB 

5000 

64.8 

65.6 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

GB 

4500 

66.3 

67.2 

67.6 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.3 

GE 

4000 

68.5 

69.4 

69.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

GB 

3500 

71.3 

72.2 

72.7 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

GB 

3000 

74.7 

75.8 

76.3 

76.5 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

GB 

2500 

77.3 

78.5 

79.0 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

GB 

2000 

80.9 

82.4 

82.9 

83.2 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

03.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

GB 

1800 

81.2 

82.7 

83.2 

83.5 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

GE 

1500 

83.7 

85.4 

86.1 

86.4 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.5 

GB 

1200 

86.2 

88.1 

88.9 

89.4 

89.8 

89. F 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

GB 

1000 

87.1 

89.2 

90.2 

90.6 

91.2 

91.2 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

OB 

900 

87.9 

90.2 

91.2 

91.8 

92.5 

92.5 

92.8 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

08 

800 

88.1 

90.6 

91.8 

92.4 

93.1 

93.1 

93.5 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

GB 

700 

88.6 

91.2 

92.6 

93.3 

94.0 

94.1 

94.5 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

GB 

600 

88.7 

91.4 

92.7 

93.6 

94.5 

94.6 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

GB 

500 

89.0 

91.8 

93.4 

94.3 

95.5 

95.6 

96.3 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

08 

400 

89.1 

92.0 

93.5 

94.5 

95.8 

95.9 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GB 

300 

89.1 

92.0 

93.5 

94.6 

95.9 

96.0 

96.9 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

GE 

200 

89.1 

92.0 

93.6 

94.6 

96.0 

96.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

GB 

100 

89.1 

92.0 

93.6 

94.7 

96.1 

96.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

GB 

000 

89.1 

92.0 

93.6 

94.7 

96.1 

96.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.9 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

99.2 

100.0 

TOTAL  HUWSR  OF  OBSERVATIONS  4108 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAMS:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

57.5 

58.2 

58.2 

58.5 

58.5 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

OB 

20000 

62.8 

63.4 

63.4 

63.7 

63.7 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

OB 

18000 

62.8 

63.4 

63.4 

63.7 

63.7 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

16000 

62.8 

63.4 

63.4 

63.7 

63.7 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

OB 

14000 

62.8 

63.4 

63.4 

63.7 

63.7 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

12000 

63.1 

63.7 

63.7 

64.0 

64.0 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OB 

10000 

64.9 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GB 

9000 

64.9 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GB 

8000 

65.8 

66.8 

66.8 

67.1 

67.1 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

7000 

66.5 

67.4 

67.4 

67.7 

67.7 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

6000 

67.1 

68.0 

68.0 

68.3 

68.3 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

5000 

67.4 

68.3 

68.3 

68.6 

68.6 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB 

4500 

69.2 

70.2 

70.2 

70.5 

70.5 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

CE 

4000 

69.8 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

3500 

70.8 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

3000 

71.1 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

2500 

72.9 

75.1 

75.1 

75.4 

75.4 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

2000 

75.4 

77.5 

77.5 

77.6 

77.8 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

OB 

1800 

75.7 

77.8 

77.8 

78.2 

78.2 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

1500 

78.2 

80.9 

81.2 

81.5 

81.5 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

1200 

78.5 

81.2 

81.5 

81.8 

81.8 

82.5 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

1000 

80.9 

83.7 

84.0 

84.3 

84.3 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.5 

35.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

900 

81.2 

84.0 

84.3 

85.5 

85.5 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

800 

81.5 

84.3 

84.6 

85.8 

86.5 

87.1 

87.1 

87.7 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

700 

81.8 

84.6 

84.9 

87.1 

87.7 

88.3 

88.9 

89.5 

89.5 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

600 

81.8 

84.9 

85.2 

87.7 

88.3 

88.9 

89.5 

90.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

500 

82.2 

85.2 

85.5 

88.3 

89.2 

89.8 

90.5 

91.1 

91.1 

91.4 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

400 

82.2 

85.2 

86.2 

89.2 

90.8 

91.7 

92.9 

93.5 

93.5 

93.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

CB 

300 

82.2 

85.2 

86.2 

89.2 

90.8 

92.6 

94.5 

95.1 

95.1 

96.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

GE 

200 

82.2 

85.2 

86.2 

89.2 

91.1 

92.9 

94.8 

95.4 

95.4 

96.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

OB 

100 

82.2 

85.2 

86.2 

89.2 

91.1 

92.9 

94.8 

95.4 

95.4 

96.9 

98.2 

98.2 

98.5 

99.4 

99.7 

99.7 

GE 

000 

82.2 

85.2 

86.2 

89.2 

91.1 

92.9 

94.8 

95.4 

95.4 

96.9 

98.2 

98.2 

98.5 

99.4 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
OSAFEXAC,  ASHEVILLE  KC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERI  CO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SBP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

*0 

CEIL 

58.0 

58.3 

58.3 

59.6 

59.6 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.5 

60.5 

es  20000 

61.1 

61.7 

61.7 

63.0 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

as 

18000 

61.1 

61.7 

61.7 

63.0 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

GB 

16000 

61.1 

61.7 

61.7 

63.0 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

GE 

14000 

61.1 

61.7 

61.7 

63.0 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

OE 

12000 

61.1 

61.7 

61.7 

63.0 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

gb 

10000 

63.0 

63.6 

63.6 

64.8 

64.8 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.7 

65.7 

GE 

9000 

63.0 

63.6 

63.6 

64.8 

64.8 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.7 

65.7 

GE 

8000 

63.9 

64.5 

64.5 

65.7 

65.7 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.7 

66.7 

GB 

7000 

64.8 

65.4 

65.4 

66.7 

66.7 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

SB 

6000 

64.8 

65.4 

65.4 

66.7 

66.7 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

GE 

5000 

64.8 

65.4 

65.4 

66.7 

66.7 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

GE 

4500 

66.0 

66.7 

66.7 

67.9 

67.9 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.8 

68.8 

GB 

4000 

67.3 

68.2 

68.2 

69.4 

69.4 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.4 

70.4 

eg 

3500 

68.8 

70.1 

70.1 

71.3 

71.3 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.2 

72.2 

SB 

3000 

69.4 

70.7 

70.7 

71.9 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.8 

72.8 

GB 

2500 

70.4 

71.6 

71.6 

72.8 

72.8 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

GE 

2000 

74.4 

75.9 

75.9 

77.2 

77.2 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.1 

78.1 

GB 

1800 

75.0 

76.5 

76.5 

77.8 

77.8 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

GB 

1500 

76.9 

79.0 

79.0 

80.2 

80.2 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

GB 

1200 

77.5 

79.6 

79.6 

80.9 

81.5 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

GB 

1000 

78.7 

80.9 

80.9 

82.1 

82.7 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

84.0 

84.0 

OE 

900 

79.0 

81.2 

81.2 

83.3 

84.0 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.5 

85.5 

GE 

800 

79.9 

82.1 

82.1 

84.6 

85.8 

86.7 

86.7 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.3 

87.3 

GE 

700 

80.6 

83.0 

83.0 

86.1 

87.3 

88.3 

88.3 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

GB 

600 

81.2 

84.0 

84.6 

88.0 

89.5 

90.4 

90.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

GB 

500 

81.2 

84.3 

84.9 

88.3 

90.1 

91.0 

91.0 

91.7 

91.7 

92.0 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

GB 

400 

81.2 

84.6 

85.2 

88.6 

90.4 

91.4 

92.0 

92.6 

92.6 

93.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

GB 

300 

81.2 

84.6 

85.2 

89.5 

91.4 

92.6 

93.2 

93.8 

93.8 

94.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

GB 

200 

81.2 

84.6 

85.2 

89.5 

92.0 

93.2 

93.8 

94.4 

94.4 

95.7 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

GB 

100 

81.2 

84.6 

85.2 

89.5 

92.0 

93.2 

93.8 

94.4 

94.4 

96.6 

98.1 

98.1 

98.8 

99.1 

99.7 

99.7 

« 

000 

81.2 

84.6 

85.2 

89.5 

92.0 

93.2 

93.8 

94.4 

94.4 

96.6 

98.1 

98.1 

98.8 

99.1 

100.0 

100.0 
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operating  location  >a*  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

722570 

STATION  RAMS:  HOOD 

AAF/KILLEEH  TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LET  TO  UTCs 

♦  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILKS 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FRET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

47.8 

48.5 

48.7 

48.9 

49.1 

49.1 

49.3 

49.3 

49.3 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.6 

GE 

20000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

CE 

18000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

CB 

16000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

GB 

14000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

GB 

12000 

53.1 

53.8 

54.0 

54.2 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

CB 

10000 

56.2 

56.9 

57.1 

57.3 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

CB 

9000 

56.5 

57.3 

57.5 

57.6 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.4 

58.4 

GB 

8000 

56.7 

57.8 

58.0 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

CB 

7000 

57.3 

58.4 

58.5 

58.9 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

CB 

6000 

57.5 

58.5 

58.7 

59.1 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

GB 

5000 

58.4 

59.5 

59.6 

60.0 

60.2 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

CB 

4500 

58.9 

60.0 

60.2 

60.5 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

os 

4000 

59.6 

60.7 

60.9 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

CB 

3500 

60.9 

62.0 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

CB 

3000 

61.8 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

CB 

2500 

62.0 

63.6 

63.8 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

OK 

2000 

65.1 

67.6 

68.0 

68.4 

68.7 

68.7 

68.9 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

GE 

1800 

65.8 

68.4 

68.7 

69.1 

69.5 

69.5 

69.8 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

CB 

1500 

69.1 

71.6 

72.2 

72.5 

72.9 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

CB 

1200 

70.7 

73.5 

74.0 

74.5 

75.1 

75.1 

75.5 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.2 

76.4 

CB 

1000 

72.4 

75.5 

76.0 

76.7 

77.3 

77.3 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.4 

78.5 

CB 

900 

72.7 

75.8 

76.7 

77.5 

78.0 

78.0 

78.4 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.3 

79.5 

CB 

800 

73.8 

77.1 

78.2 

78.9 

79.6 

79.6 

80.0 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.7 

80.7 

81.5 

81.6 

GE 

700 

74.4 

78.0 

79.5 

80.4 

81.3 

81.5 

81.8 

82.2 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

83.5 

83.6 

08 

600 

74.4 

78.5 

80.0 

81.1 

82.2 

82.5 

83.1 

83.5 

83.5 

83.8 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.9 

85.1 

CB 

500 

75.6 

80.0 

81.6 

82.7 

84.0 

84.4 

85.1 

85.6 

85.6 

86.0 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

87.1 

87.3 

CB 

400 

75.8 

80.4 

82.5 

83.8 

85.5 

85.8 

86.7 

87.6 

87.6 

88.4 

88.5 

88.5 

88.9 

88.9 

89.8 

90.5 

CB 

300 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.1 

88.0 

89.1 

89.1 

90.2 

91.1 

91.3 

91.6 

91.6 

92.7 

93.6 

CB 

200 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.3 

88.2 

89.5 

89.5 

90.7 

92.2 

92.4 

93.1 

93.3 

94.9 

97.1 

OB 

100 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.3 

88.4 

89.6 

89.6 

91.5 

92.9 

93.1 

93.8 

94.4 

96.2 

98.7 

CB 

000 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.3 

88.4 

89.6 

89.6 

91.5 

92.9 

93.1 

93.8 

94.4 

96.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  550 
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operating  location  -a 


usapetac,  ashkville  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBR:  722570  STATION  RAM:  ROOD  AAF/KILLBEH  TX 

1ST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CEIL  INC 

IE 

FEET 

OB 

7 

<38 

6 

OB 

5 

OS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

46.0 

47.2 

47.6 

47.6 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

OB 

20000 

51.3 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GB 

18000 

51.3 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GE 

16000 

51.3 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

OB 

14000 

51.3 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

OR 

12000 

52.0 

53.3 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54. 0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

as 

10000 

55.6 

56.8 

57.2 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

9000 

56.5 

57.7 

58.1 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GB 

6000 

57.9 

59.3 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

OB 

7000 

59.0 

60.4 

60.9 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

OB 

6000 

59.0 

60.6 

61.1 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

OB 

5000 

59.1 

60.7 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61  3 

61.6 

61.6 

51.6 

61.6 

OB 

4500 

59.1 

60.7 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OB 

4000 

60.7 

62.3 

62.9 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OB 

3500 

61.3 

62.9 

63.4 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

<B 

3000 

61.6 

63.8 

64.3 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

2500 

63.2 

65.5 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

as 

2000 

67.5 

70.0 

70.7 

70.9 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

1600 

67.7 

70.2 

70.9 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

1500 

72.1 

74.8 

75.8 

76.0 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

am 

1200 

73.5 

76.2 

77.3 

77.6 

77.8 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

1000 

74.4 

77.1 

78.2 

78.7 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

QE 

900 

76.2 

79.0 

80.1 

80.8 

81.3 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

08 

800 

76.6 

79.6 

80.6 

82.1 

82.8 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

84.0 

84.4 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

700 

77.3 

80.6 

81.9 

83.3 

84.2 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.4 

85.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

m 

600 

77.3 

81.7 

84.0 

85.6 

86.7 

87.2 

87.7 

87.9 

87.9 

88.3 

88.6 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

500 

77.6 

82.4 

84.7 

86.7 

88.1 

88.8 

89.5 

90.1 

90.1 

90.4 

90.9 

91.1 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

08 

400 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.3 

90.2 

91.3 

91.3 

91.8 

92.7 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

GE 

300 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.3 

90.6 

92.2 

92.2 

93.1 

94.8 

95.2 

95.6 

95.7 

96.3 

96.8 

GE 

200 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.5 

90.8 

92.4 

92.4 

93.3 

95.2 

95.9 

96.6 

96.8 

97.9 

98.6 

08 

100 

77.8 

62.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.5 

90.8 

92.4 

92.4 

93.3 

95.4 

96.1 

96.8 

97.0 

98.6 

99.6 

08 

000 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.5 

90.8 

92.4 

92.4 

93.3 

95.4 

96.1 

96.8 

97.0 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  563 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATI0N  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

08 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 
GS  GE  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

X 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

CS 

20000 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

CB 

18000 

50.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

CE 

16000 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

14000 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

12000 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GE 

10000 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

9000 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

8000 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GS 

7000 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

61.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OR 

6000 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

5000 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

4500 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OK 

4000 

69.1 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

3500 

70.5 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

3000 

71.1 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

2500 

72.9 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

2000 

78.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

1800 

78.8 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OE 

1500 

81.3 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

1200 

82.1 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

1000 

82.9 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OK 

900 

84.5 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

800 

84.6 

86.8 

87.1 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OK 

700 

84.8 

87.3 

87.7 

88.2 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

600 

85.0 

88.4 

88.9 

89.5 

90.9 

91.1 

92.5 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

J3.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OK 

500 

85.4 

88.9 

89.6 

90.2 

92.1 

92.5 

94.1 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OE 

400 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

94.8 

95.0 

95.9 

95.9 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

300 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.6 

97.0 

97.5 

98.0 

98.8 

98.8 

GE 

200 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.8 

97.7 

98.2 

98.8 

100.0 

100.0 

GE 

100 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.8 

97.7 

98.2 

98.8 

100.0 

100.0 

OK 

000 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.8 

97.7 

98.2 

98.8 

100.0 

100.0 

TOTAL 


OP  OBSERVATIONS 


560 
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OPERATING  LOCATION  *A* 

nmnc,  ashevills  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUVBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IH 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

■0 

CEIL 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

GE 

20000 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

1>2.5 

GE 

18000 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

16000 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

14000 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

12000 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

ge 

10000 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

9000 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

8000 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

7000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

a 

6000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

5000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

4500 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

4000 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

3500 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

3000 

76.3 

76.5 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GB 

2500 

77.4 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

2000 

81.7 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

1800 

81.9 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

83.1 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

1500 

83.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

m 

1200 

85.6 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.8 

87.0 

87.0 

67.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

1000 

85.6 

86.1 

86.8 

86.8 

86.8 

87.9 

87.4 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

08 

900 

85.8 

86.3 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.5 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

800 

86.1 

86.7 

87.4 

87.7 

87.9 

88.1 

88.4 

88.6 

88.6 

88. 8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

700 

86.3 

87.7 

88.4 

88.8 

89.0 

89.1 

89.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

m 

600 

86.7 

88.1 

89.0 

89.5 

90.0 

90.4 

91.3 

91.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

500 

87.0 

88.4 

89.7 

90.2 

90.7 

91.1 

93.1 

93.4 

93.4 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

400 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

91.5 

92.0 

94.1 

94.8 

94.8 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

300 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

95.9 

95.9 

96.6 

96.6 

97.0 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

GE 

200 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

98.9 

98.9 

GB 

100 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

99.3 

100.0 

« 

000 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

99.3 

100.0 

TOTAL  MMBt  OP  OBSERVATIONS  562 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U8ATETAC,  ASHEVILLE  AC 


PBRCERTAGK  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PRCM  DOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  8EP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

PEST 

1  ** 

1  7 

08 

6 

GB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
SB  CB  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

56.4 

56.8 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OB 

20000 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OE 

18000 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OB 

16000 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OE 

14000 

60.7 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OE 

12000 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

10000 

64.3 

64.7 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

08 

9000 

64.9 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OK 

8000 

67.2 

67.6 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

7000 

68.8 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

6000 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OE 

5000 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

4500 

70.1 

70.5 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

4000 

70.8 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OK 

3500 

71.9 

72.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OE 

3000 

73.2 

73.9 

74.4 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

2500 

75.5 

76.2 

76.8 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OB 

2000 

79.6 

80.9 

81.8 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

1800 

79.6 

80.9 

81.8 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

1500 

83.1 

84.3 

85.2 

85.6 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

1200 

83.8 

85.4 

86.3 

86.7 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

1000 

84.0 

85.8 

87.0 

87.6 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

900 

84.3 

86.3 

87.7 

88.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

08 

BOO 

84.3 

86.3 

87.9 

88.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

08 

700 

84.5 

86.5 

58.5 

89.0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

600 

84.7 

86.7 

89.2 

89.7 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

500 

90.1 

90.6 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

■ZZj 

90.5 

91.0 

92.6 

92.6 

93.2 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

300 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

200 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.6 

97.3 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.6 

97.7 

99.3 

87.7 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.6 

97.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  !*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN 

OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

55.3 

55.3 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

OR  20000 

59.1 

59.1 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

OB 

18000 

59.1 

59.1 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

CB 

16000 

59.1 

59.1 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59-5 

59.5 

SB 

14000 

59.5 

59.5 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

SB 

12000 

60.5 

60.5 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

SB 

10000 

61.5 

61.5 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

SB 

9000 

61.7 

61.7 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

SB 

8000 

63.0 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

SB 

7000 

64.2 

64.4 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

SB 

6000 

65.2 

65.4 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

SB 

5000 

66.0 

66.2 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

SB 

4500 

66.2 

66.4 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

SB 

4000 

66.6 

67.2 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

SB 

3500 

68.2 

68.8 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

SB 

3000 

71.5 

72.3 

72.9 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

SB 

2500 

73.9 

74.7 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

SB 

2000 

77.5 

78.3 

79.1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

SB 

1800 

77.7 

78.7 

79.6 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

08 

1500 

80.0 

81.4 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

1200 

81.6 

83.0 

84.2 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

1000 

83.0 

84.6 

86.0 

86.8 

87.0 

87.0 

87.2 

67.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

900 

83.4 

85.0 

86.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

08 

800 

83.4 

85.0 

86.6 

88.5 

88.9 

88.9 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

08 

700 

84.2 

86.0 

87.7 

89.7 

90.3 

90.3 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

600 

84.4 

86.2 

88.3 

90.5 

91.5 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

500 

84.8 

86.6 

88.9 

91.3 

92.5 

92.5 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

SB 

400 

84.8 

86.8 

89.1 

91.5 

92.9 

93.1 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

SB 

300 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

08 

200 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

97.4 

97.4 

• 

100 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

97.0 

97.0 

98.0 

98. 6 

2* 

000 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

07.2 

97.2 

98.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  494 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U3AFKTXC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLSEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GE  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

wo 

CEIL 

52.3 

52.7 

52.8 

S3.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

GE 

20000 

58.0 

58.5 

58.7 

58.9 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

OB 

18000 

58.1 

58.6 

58.7 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

GE 

16000 

58.1 

58.6 

58.7 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

50.2 

GE 

14000 

58.2 

58.7 

58.8 

59.0 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

GE 

12000 

59.1 

59.6 

59.7 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

OB 

10000 

61.8 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

GB 

9000 

62.3 

62.8 

62.9 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

GE 

8000 

63.7 

64.4 

64.5 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

7000 

64.9 

65.5 

65.7 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

OB 

6000 

65.2 

65.9 

66.0 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

5000 

65.5 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

4500 

66.0 

66.7 

66.8 

67.0 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

4000 

67.0 

67.9 

68.0 

68.2 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

GE 

3500 

68.2 

69.1 

69.3 

69.5 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

GE 

3000 

69.4 

70.5 

70.8 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB 

2500 

70.9 

72.1 

72.4 

72.7 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GB 

2000 

74.9 

76.4 

76.9 

77.2 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

1800 

75.2 

76.8 

77.2 

77.5 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

1500 

78.1 

79.8 

80.4 

80.7 

80.8 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

OB 

1200 

79.3 

81.1 

81.7 

82.1 

82.4 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

1000 

80.2 

82.3 

33.0 

83.5 

83.8 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

OB 

900 

81.0 

83.0 

83.9 

84.6 

85.0 

85.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

OB 

800 

81.3 

83.5 

84.4 

85.5 

86.1 

86.3 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

OB 

700 

81.8 

84.3 

85.3 

86.5 

87.3 

87.5 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

OB 

GOO 

81.9 

84.8 

86.3 

87.6 

88.8 

89.1 

89.7 

90.0 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

OB 

500 

82.5 

85.5 

87.1 

88.5 

89.9 

90.3 

91.1 

91.5 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

GE 

400 

82.6 

85.7 

87.4 

89.0 

90.6 

91.1 

92.2 

92.9 

92.9 

93.4 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

OB 

300 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.6 

93.1 

93.9 

93.9 

94.7 

95.4 

95.6 

95.9 

96.0 

96.5 

96.7 

OB 

200 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.8 

93.2 

94.1 

94.1 

95.0 

95.8 

96.1 

96.6 

96.7 

97.7 

98.2 

GE 

100 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.8 

93.2 

94.1 

94.2 

95.2 

96.1 

96.4 

96.9 

97.3 

98.5 

99.4 

OB 

000 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.8 

93.2 

94.1 

94.2 

95.2 

96.1 

96.4 

97.0 

97.3 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3933 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NATS:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 
LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

|  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GK 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

■0 

CEIL 

55.2 

55.9 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

GB 

20000 

63.3 

64.1 

64.4 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

GB 

18000 

63.4 

64.2 

64.5 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

GB 

16000 

63.4 

64.3 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

14000 

63.7 

64.5 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

.  5.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

GB 

12000 

64.4 

65.2 

65.5 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

GB 

10000 

66.8 

67.7 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

GB 

9000 

67.1 

68.1 

68.4 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

GB 

8000 

69.3 

70.3 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

7000 

70.2 

71.2 

71.5 

71  7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

GB 

6000 

70.6 

71.6 

72.0 

72.2 

■>2.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

5000 

71.3 

72.3 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

OB 

4500 

72.0 

73.0 

73.4 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

4000 

73.6 

74.7 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

cm 

3500 

75.7 

77.0 

77.5 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

3000 

78.4 

79.8 

80.4 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

31.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

2500 

60.1 

81.6 

82.2 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

62.9 

82.9 

82.9 

83.0 

GB 

2000 

63.1 

64.8 

85.5 

85.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

1800 

83.3 

85.1 

85.8 

86.2 

86.5 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

GB 

1500 

85.5 

87.5 

88.4 

88.9 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

1200 

87.0 

89.2 

90.2 

90.7 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

1000 

87.8 

90.1 

91.2 

91.8 

92.3 

92.3 

9i.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

900 

88.3 

90.8 

91.9 

92.7 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

800 

•8.6 

91.2 

92.5 

93.3 

93.8 

93.9 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

GB 

700 

88.9 

91.7 

93.0 

93.9 

94.5 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GB 

600 

89.1 

92.1 

3.5 

94.5 

95.2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GK 

500 

89.4 

92.4 

93.9 

95.0 

96.0 

96.2 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GB 

400 

89.4 

92.5 

94.1 

95.3 

96.4 

96.6 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

300 

89.5 

92.5 

94.2 

95.4 

96.5 

96.8 

97.6 

98.0 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

ro  7 

98.7 

98.9 

99.0 

GB 

200 

89.5 

92.6 

94.2 

95.5 

96.6 

96.8 

97.6 

98.1 

98.2 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

9S.1 

99.4 

99.6 

GB 

100 

89.5 

92.6 

94.3 

95.5 

96.6 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

GB 

00« 

89.5 

92.6 

94.3 

95.5 

96.6 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  5*206 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS: ALL 


HOURS  1 
(LST)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.6 

15.8 

14.4 

32.3 

1.8 

48.6 

1.8 

436 

03-05 

32.4 

13.8 

17.5 

32.4 

3.9 

53.8 

.9 

435 

06-08 

18.8 

21.6 

22.2 

31.3 

6.0 

59.6 

3.2 

680 

09-11 

11.9 

21.9 

26.8 

35.8 

3.6 

66.2 

6.5 

645 

12-14 

10.7 

28.4 

28.5 

31.5 

.9 

60.9 

3.3 

645 

15-17 

9.4 

34.1 

28.2 

27.3 

.9 

56.5 

2.9 

648 

18-20 

13.6 

34.2 

23.1 

28.0 

1.1 

52.2 

2.6 

646 

21-23 

27.1 

21.5 

19.7 

30.5 

1.2 

51.5 

2.1 

573 

ALL 

NOUNS 

18.6 

24.7 

23.2 

31.1 

2.4 

56.7 

3.1 

4708 

MONTH:  FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

27.9 

18.8 

15.7 

35.7 

1.8 

53.2 

1.3 

451 

03-05 

27.0 

16.7 

16.3 

37.9 

2-0 

56.3 

1.1 

448 

06-08 

17.9 

24.2 

18.8 

36.7 

2.4 

58.0 

4.3 

654 

09-11 

12.9 

23.2 

25.0 

36.9 

2.1 

63.9 

3.8 

613 

12-14 

10.7 

26.4 

28.2 

34.2 

.5 

62.9 

2.9 

614 

15-17 

10.3 

30.4 

27.7 

30.9 

.7 

59.2 

3-1 

611 

18-20 

11.4 

32.2 

24.2 

31.5 

.7 

56.4 

2.6 

612 

21-23 

27.0 

26.1 

15.3 

29.2 

2.3 

46.8 

1.1 

555 

ALL 

NOUNS 

17.4 

25.2 

21.8 

34.0 

1.5 

57.4 

2.7 

4558 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
BSAPBTAC,  ASHEVILLE  l*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  | 

(UMBER:  722570 

STATION  HAKE: 

LST  TO  UTCs  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERI 00 

MONTH: 

OP  RECORD: 

MAR  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

HOURS  1 
(LST)  | 

CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

CT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.3 

19.8 

16.5 

27.8 

.6 

44.9 

490 

03-05 

35.0 

15.7 

19.8 

28.4 

1.0 

49.3 

489 

06-08 

15.7 

23.5 

25.0 

35.1 

.8 

60.8 

4.0 

733 

09-11 

12.1 

25.1 

28.2 

34.2 

.4 

62.8 

2.3 

688 

12-14 

9.6 

28.4 

31.9 

29.4 

.6 

62.0 

1.5 

686 

15-17 

9.3 

34.6 

33.3 

22.8 

56.1 

1.8 

685 

18-20 

13.8 

34.9 

29.5 

21.7 

51.2 

1.7 

687 

21-23 

28.7 

24.7 

20.9 

25.6 

46.6 

1.3 

616 

ALL 

HOURS 

18.6 

26.5 

26.3 

28.2 

.4 

54.9 

1.7 

5074 

MONTH: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

27.0 

23.8 

22.2 

26.2 

.8 

49.2 

.4 

478 

03-05 

26.2 

22.1 

21.7 

28.7 

1.2 

51.6 

2.0 

488 

06-08 

11.4 

29.0 

27.3 

30.3 

2.0 

59.6 

4.7 

696 

09-11 

12.4 

28.5 

27.3 

31.5 

.3 

59.1 

3.0 

667 

12-14 

14.4 

29.5 

31.7 

24.4 

56.1 

.9 

668 

15-17 

12.1 

33.2 

34.9 

19.8 

54.6 

1.0 

668 

18-20 

12.0 

36.3 

32.6 

19.0 

.1 

51.7 

1.0 

669 

21-23 

25.2 

28.6 

24.3 

21.2 

.7 

46.2 

.3 

604 

ALL 

HOURS 

16.8 

29.3 

28.2 

25.0 

.6 

53.9 

1.8 

4938 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
U3AFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCT  OF  OCCURRERCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


3TATI0N 

IIMBSR:  722570 

STATION 

LST  TO 

HAMB: 

UTC:  ♦ 

BOOD  AAF/KILLEBN  TX 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

MAY  BOURS: 

OCT  81 

ALL 

BOORS 

(LST) 

CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

18.5 

25.5 

30.5 

25.3  .2 

56.0 

.8 

498 

03-05 

13.1 

25.6 

33.3 

27.6  .3 

61.3 

1.9 

579 

06-08 

6.2 

23.5 

35.2 

34.7  .4 

70.3 

3.6 

715 

09-11 

6.9 

28.2 

35.7 

29.2 

64.9 

2.3 

698 

12-14 

6.1 

31.0 

40.3 

22.6 

63.0 

1.4 

694 

15-17 

5.6 

37.4 

39.4 

17.6 

57.0 

.1 

698 

10-20 

7.2 

42.8 

35.0 

15.0 

50.0 

.1 

698 

21-23 

17.9 

35.2 

29.4 

17.5 

46.9 

.2 

565 

ALL 

BOURS 

9.6 

31.4 

35.2 

23.8  .1 

59.1 

1.4 

5145 

MONTH: 

JUN  BOURS: 

ALL 

00-02 

36.0 

29.7 

17.8 

16.6 

34.4 

489 

03-05 

19.7 

34.7 

29.1 

16.4 

45.5 

573 

06-08 

7.5 

35.0 

38.8 

18.7 

57.5 

.3 

711 

09-11 

5.4 

36.8 

40.7 

17.2 

57.9 

691 

12-14 

4.1 

38.5 

45.2 

12.3 

57.5 

691 

15-17 

2.4 

48.7 

40.7 

8.2 

48.9 

.6 

696 

18-20 

4.9 

55.4 

30.4 

9.4 

39.7 

.6 

695 

21-23 

22.5 

47.4 

16.6 

13.4 

30.1 

.2 

559 

ALL 

BOURS 

11.4 

41.2 

33.5 

13.9 

47.4 

.2 

5105 

D  -  3  -  3 
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OPERATING  LOCATION  -** 
USATETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  | 

EMBER:  722570 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

ROOD  AAF/KILLEER  TX 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

JUL  HOURS: 

OCT  01 

ALL 

HOURS 

(Ml) 

CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

CT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

41.8 

38.7 

13.5 

5.9 

19.5 

555 

03-05 

30.1 

41.2 

20.5 

8.1 

28.7 

.2 

614 

06-08 

8.9 

51.1 

30.6 

9.5 

40.0 

1.7 

707 

09-11 

9.9 

51.9 

30.0 

8.2 

38.2 

.3 

686 

12-14 

3.1 

55.3 

34.2 

7.4 

41.6 

.1 

687 

15-17 

2.3 

53.9 

35.7 

8.2 

43.8 

687 

18-20 

6.2 

52.0 

32.4 

9.4 

41.8 

.1 

689 

21-23 

28.5 

47.1 

19.4 

4.9 

24.4 

607 

ALL 

■OURS 

15.3 

49.3 

27.6 

7.8 

35.4 

.3 

5232 

MONTH: 

AUG  HOURS: 

ALL 

00-02 

42.0 

38.1 

15.2 

4.8 

20.0 

586 

03-05 

35.6 

40.6 

17.5 

6.3 

23.8 

.5 

646 

06-08 

9.3 

56.1 

26.7 

8.0 

34.6 

1.3 

742 

09-11 

8.7 

54.6 

27.2 

9.5 

36.7 

.7 

716 

12-14 

2.2 

57.2 

33.7 

6.8 

40.5 

718 

15-17 

1.5 

54.0 

39.3 

5.2 

44.5 

.1 

715 

18-20 

5.9 

52.2 

35.1 

6.8 

42.0 

.6 

717 

21-23 

29.9 

46.3 

18.3 

5.6 

23.8 

.2 

629 

ALL 

■OURS 

15.8 

50.4 

27.2 

6.7 

33.8 

.4 

5469 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570 

STATION  NAME: 

LOT  TO  OTC:  * 

HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERIOD 

WORTH: 

OP  RECORD: 

SEP  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

HOURS 

(LET) 

CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL  GT  PARTIAL 

OBSCURATION  1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.7 

33.7 

21.6 

10.9 

32.6 

522 

03-05 

29.2 

35.3 

23.4 

12.1 

35.5 

.3 

578 

06-08 

14.1 

36.5 

32.9 

16.4 

.1 

49.5 

4.0 

683 

09-11 

13.1 

31.2 

42.9 

12.9 

55.8 

2.1 

674 

12-14 

8.2 

40.6 

40.6 

10.6 

51.2 

.3 

668 

15-17 

7.6 

45.2 

38.4 

8.8 

47.2 

1.0 

672 

18-20 

13.0 

45.6 

31.3 

10.0 

41.4 

1.3 

667 

21-23 

30.1 

39.0 

20.9 

10.0 

30.9 

.9 

579 

ALL 

BOORS 

17.  8 

38.5 

32.1 

11.5 

.0 

43.7 

1.3 

5043 

MOUTH: 

OCT  BOURS: 

ALL 

00-02 

41.7 

24.0 

16.5 

17.5 

.4 

34.4 

1.9 

480 

03-05 

37.1 

21.6 

17.5 

22.0 

1.8 

41.3 

2.5 

550 

os-oe 

20.2 

29.1 

20.0 

27.6 

3-1 

50.7 

6.7 

684 

09-11 

15.6 

30.9 

28.1 

23.8 

1.7 

53.6 

3.6 

661 

12-14 

10.8 

40.8 

27.6 

20.6 

.2 

48.3 

2.1 

664 

15-17 

11.4 

43.3 

27.7 

17.5 

.2 

45.3 

2.3 

658 

18-20 

19.7 

42.7 

20.0 

17.7 

37.7 

3.2 

661 

21-23 

37.6 

31.4 

15.0 

15.4 

.6 

31.0 

2.4 

545 

ALL 

HOURS 

23.0 

33.6 

22.0 

20.5 

1.0 

43.4 

3.2 

4903 

D  -  3  -  5 
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omwma  location  -a* 
HWRK,  MnviIU  HC 


PERCENTAGE  FRBQUENC'  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUIWKR:  722570 

STATIC*  RAIS: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

BOOO  AAF/KILLEEH  TX 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

IfOV  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

BOORS 

(tat) 

|  CLEAR  SCATTERED 

BROKE! 

AIRWAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

OT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

25.5 

28.7 

13.3 

30.9 

1.6 

45.7 

376 

03-05 

25.6 

22.1 

17.9 

32.5 

1.9 

52.3 

2.7 

375 

06-08 

17.9 

26.3 

22.3 

30.2 

3.4 

55.8 

6.4 

597 

09-11 

12.8 

30.7 

26.4 

28.0 

2.1 

56.6 

3.4 

564 

12-14 

13.7 

31.7 

30.1 

24.5 

54.6 

.2 

564 

15-17 

11.8 

36.0 

28.9 

23.3 

52.2 

.4 

567 

18-20 

21.4 

33.3 

22.4 

22.4 

.5 

45.4 

.9 

562 

21-23 

34.1 

22.8 

18.2 

24.2 

.8 

43.2 

.8 

505 

ALL 

HOURS 

19.6 

29.3 

23.1 

26.6 

1.3 

51.0 

1.9 

4110 

MONTH: 

DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

37.8 

17.8 

14.8 

28.9 

.6 

44.3 

4.3 

325 

03-05 

35.5 

21.6 

11.4 

31.2 

.3 

42.9 

4.6 

324 

08-08 

21.1 

24.5 

17.8 

30.5 

6.0 

54.4 

5.1 

550 

09-11 

14.6 

28.2 

20.2 

32.9 

4.1 

57.2 

5.5 

563 

12-14 

15.0 

30.7 

22.5 

28.9 

2.9 

54.3 

3.8 

560 

15-17 

13.3 

31.7 

25.1 

27.8 

2.1 

55.0 

4.3 

562 

18-20 

20.4 

30.3 

18.2 

28.1 

3.1 

49.4 

2.3 

555 

21-23 

31.7 

18.8 

16.0 

30.7 

2.8 

49.5 

1.8 

495 

ALL 

BOORS 

22.0 

26.3 

18.9 

29.8 

3.0 

51.8 

3.9 

3934 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTE:  ALL  HOURS:  ALL 


AIRWAY  CLASSES 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.8 

26.9 

17.8 

20.8 

.6 

39.2 

.8 

5686 

03-05 

28.7 

27.2 

21.1 

22.1 

.9 

44.1 

1.2 

6099 

06-08 

13.8 

32.1 

26.8 

25.5 

1.9 

54.1 

3.7 

8152 

09-11 

11.2 

32.9 

30.1 

24.6 

1.1 

55.9 

2.7 

7866 

12-14 

8.8 

36.9 

33.2 

20.7 

.4 

54.3 

1.3 

7859 

15-17 

7.9 

40.6 

33.6 

17.7 

.3 

51.5 

1.4 

7867 

18-20 

12.1 

41.5 

28.2 

17.8 

.4 

46.4 

1.4 

7858 

21-23 

28.2 

32.8 

19.6 

18.7 

.7 

39.0 

.9 

6832 

ALL 

HOURS 

17.0 

34.3 

26.9 

21.0 

.8 

48.7 

1.7 

58219 
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PART  E 


TEMPKRATURB  ARD  RELATIVE  HUMIDITY  SUMtARIBS 

TEMPERATURE— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUPWARY  OF  DAT  DATA  ARD  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  ARD  (CAR  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUIMARIZED  BT  MONTH  FOR  ALL  TEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVER  FOR  THE  WHOLE 
TEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5 -DEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GB  10,  BTC)..  THERE  IS  ORB  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  'GE  33*  DEGREES.  HEARS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  ARD  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVER. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  ARD  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AWS  FORMS  10/10A  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-CFERATSD  STATIONS.  REFER  TO  THE  ’STATION  HISTORY’ 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  PROM  SUMWRY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  ARD  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SIM1ARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  HEAR  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AR  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TSIPBRATURES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS — DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUIMARY  ARD  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

’ENGINEERING  WEATHER  DATA,*  AND  AWSP  105-56,  ’METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.’ 

NOTH  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
P,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMB-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (ARD  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAR  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SCKB  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BB  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIMB  PBRIOOS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH*  AND  "LOW* 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUIMARIBS 
ARB  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TEMPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  "WARM"  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  -  1.8C  ♦  32 

C  -  K  -  273.0  ( BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY — CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCREMENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARB  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SWWARIZSD  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIMB  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMtARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER: 


STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 


TEMP 


LST  TO  UTC: 

*06 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

t-F) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

105 

.1 

.7 

.1 

100 

.6 

6.9 

10.0 

1.3 

1.6 

95 

.1 

.8 

2.0 

11.7 

39.1 

43.1 

9.9 

.3 

9.1 

90 

1.0 

3.8 

11.6 

53.8 

78.6 

79.9 

38.6 

6.7 

.3 

23.4 

85 

.1 

.9 

5.1 

15.1 

40.0 

81.5 

93.2 

92.1 

65.5 

25.0 

3.1 

.2 

36.1 

eo 

1.9 

4.6 

14.0 

37.9 

65.3 

92.8 

97.7 

97.8 

84.2 

50.2 

13.0 

1.9 

47.9 

75 

8.3 

14.1 

33.5 

66.3 

86.5 

97.5 

99.6 

99.7 

92.8 

69.5 

30.3 

7.3 

60.0 

70 

17.5 

28.8 

51.0 

81.7 

95.2 

99.3 

100.0 

100.0 

97.8 

84.4 

47.8 

23.2 

70.0 

65 

31.8 

40.8 

69.1 

92.2 

98.8 

100.0 

98.7 

92.0 

62.5 

38.4 

77.9 

60 

44.2 

55.2 

81.2 

96.6 

99.7 

99.7 

96.2 

76.6 

52.3 

84.2 

55 

58.2 

67.4 

89.0 

98.6 

100.0 

100.0 

98.5 

85.9 

64.9 

89.1 

50 

68.4 

80.2 

94.6 

100.0 

99.6 

92.5 

78.0 

93.1 

45 

78.6 

89.9 

97.0 

100.0 

97.5 

87.5 

96.0 

40 

86.7 

95.3 

99.3 

99.7 

93.4 

97.9 

35 

94.0 

97.6 

99.9 

100.0 

97.8 

99.1 

33 

96.2 

98.9 

99.9 

98.7 

99.5 

30 

98.1 

99.2 

99.9 

99.1 

99.7 

25 

99.7 

99.7 

100.0 

99.8 

99.9 

20 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

56.3 

60.7 

68.6 

76.6 

81.9 

88.8 

92.7 

93.1 

86.3 

78.0 

67.3 

59.1 

76.2 

13.28 

12.47 

10.73 

8.09 

6.71 

5.74 

5.26 

5.51 

7.25 

6.73 

10.90 

11.87 

15.57 

686 

632 

728 

715 

735 

725 

693 

712 

690 

685 

638 

633 

8272 
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OPERATING  LOCATION  'A'  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,0709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

JAN 

FBS 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DBG-P) 

GB 

85 

.i 

.3 

.0 

GB 

80 

.4 

1.6 

2.4 

.3 

.4 

GE 

75 

2.2 

17.4 

35.8 

38.4 

12.3 

1.2 

9.2 

GB 

70 

.3 

5.7 

24.5 

66.1 

93.1 

90.2 

51.7 

10.4 

i.i 

29.3 

GB 

65 

.6 

.2 

6.5 

25.3 

50.3 

91.7 

99.3 

99.4 

74.8 

27.0 

7.1 

1.3 

41.3 

GB 

60 

4.1 

2.8 

16.6 

47.0 

77.8 

97.8 

100.0 

100.0 

87.7 

47.6 

16.1 

4.4 

51.4 

GB 

55 

8.2 

9.8 

31.3 

68.0 

93.1 

99.9 

95.9 

67.9 

28.2 

9.6 

60.6 

GB 

50 

15.6 

20.3 

48.2 

82.9 

98.4 

100.0 

99.1 

84.5 

45.8 

18.5 

69.0 

GE 

45 

25.2 

35.4 

68.0 

94.4 

100.0 

100.0 

95.9 

64.9 

32.1 

77.3 

GB 

40 

41.5 

57.0 

81.7 

98.7 

99.4 

82.3 

51.7 

85.0 

GB 

35 

61.4 

75.6 

92.0 

99.7 

99.9 

94.5 

72.8 

91.7 

GB 

33 

69.1 

81.8 

95.3 

99.9 

100.0 

96.7 

79.6 

93.8 

GB 

30 

79.6 

88.6 

97.7 

100.0 

99.4 

87.5 

96.2 

GB 

25 

89.1 

95.9 

99.6 

99.5 

94.8 

98.3 

iiS 

20 

95.5 

98.7 

100.0 

100.0 

98.1 

99.4 

GB 

15 

98.8 

100.0 

99.4 

99.9 

GF 

10 

99.9 

99.8 

100.0 

GE 

5 

100.0 

100.0 

100.0 

KEAN 

38.0 

41.2 

49.1 

58.1 

64.3 

70.6 

73.4 

73.4 

68.0 

58.6 

48.9 

40.5 

57.4 

SD 

11.00 

9.66 

9.92 

8.08 

6.32 

4.35 

2.97 

3.29 

6.42 

8.22 

9.70 

10.15 

14.83 

TOTAL 

OBS 

686 

632 

728 

715 

735 

725 

693 

713 

690 

685 

638 

633 

8273 
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aaaaaaaaaaaaaaaaa 


OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUM1ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

(DBC-P) 


90 

.1 

1.7 

4.8 

.6 

85 

1.0 

13.2 

39.1 

43.7 

9.6 

.3 

9.1 

frO 

2.7 

14.4 

61.0 

86.3 

85.7 

43.0 

5.3 

25.5 

75 

3.7 

17.2 

43.8 

88.3 

98.3 

98.2 

72.9 

24.7 

2.7 

38.5 

70 

.9 

2.2 

13.5 

44.5 

75.0 

97.0 

99.9 

99.9 

88.4 

47.6 

13.9 

1.7 

49.9 

65 

8.0 

10.8 

31.6 

70.2 

92.4 

99.6 

100.0 

100.0 

95.9 

70.9 

29.8 

6.8 

61.0 

60 

15.7 

21.5 

52.5 

85.7 

98.6 

100.0 

99.0 

87.3 

45.1 

19.3 

69.9 

55 

28.3 

38.8 

69.0 

93.8 

100.0 

100.0 

95.6 

65.4 

35.7 

78.2 

50 

42.7 

55.7 

83.2 

98.7 

99.3 

79.6 

52.4 

85.0 

45 

61.1 

73.9 

92.7 

100.0 

100.0 

92.0 

70.8 

91.3 

40 

73.8 

88.1 

96.8 

98.0 

85.5 

95.4 

35 

87.0 

94.0 

99.2 

99.8 

92.9 

97.8 

33 

90.2 

96.5 

99.6 

100.0 

95.1 

98.5 

30 

93.7 

98.6 

99.9 

97.5 

99.2 

25 

98.0 

99.4 

100.0 

99.2 

99.7 

20 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

•BAN 

47.4 

51.2 

59.1 

67.6 

73.4 

80.0 

83.3 

83.5 

77.4 

68.6 

58.4 

50.1 

67.0 

SO 

11.26 

10.16 

9.55 

7.24 

5.78 

4.52 

3.57 

3.88 

6.17 

7.62 

9.54 

10.15 

14.78 

TOTAL  CBS 

686 

632 

728 

715 

735 

725 

693 

712 

690 

685 

638 

633 

8272 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SW94ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER  I  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILL  KEN  TX  PERIOD  OP  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 

LOT  TO  UTC:  +06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

■si 

97 

94 

92 

99 

96 

85 

85 

74 

99* 

62 

76 

92 

94 

101 

106 

97 

92 

84 

73 

106 

63 

80 

95 

97 

101 

101 

100 

91 

88 

74 

101 

64 

74 

69 

79 

85 

89 

94 

102 

103 

96 

85 

80 

82 

103 

65 

76 

71 

77 

90 

88 

93 

96 

97 

101 

91 

86 

76 

101 

66 

70 

73 

87 

93 

95 

96 

103 

102 

97 

90 

83 

82 

103 

67 

80 

78 

93 

87 

96 

100 

106 

104 

89 

88 

84 

77 

106 

68 

76 

74 

84 

83 

89 

94 

92 

95 

97 

90 

82 

74 

97 

69 

86 

83 

86 

84 

88 

101 

99 

105 

94 

90 

86 

74 

105 

70 

80 

84 

81 

88 

87 

95 

95* 

71 

81* 

80* 

86* 

92* 

90* 

95* 

99* 

94* 

92* 

87* 

80* 

75* 

99* 

72 

80* 

89* 

89* 

90* 

88* 

96* 

94* 

95* 

95* 

90* 

81* 

82* 

96* 

73 

72* 

76* 

82* 

84* 

90* 

91* 

95* 

96* 

93* 

88* 

83* 

83* 

96* 

74 

77* 

80* 

87* 

86* 

90* 

95* 

102* 

94* 

87* 

85* 

81* 

75* 

102* 

75 

79* 

78* 

83* 

86* 

86* 

91* 

96* 

96* 

95* 

91* 

88* 

80* 

96* 

76 

76* 

81* 

87* 

82* 

88* 

93* 

94* 

99* 

92* 

87* 

76* 

72* 

99* 

77 

68* 

84* 

83* 

82* 

89* 

94* 

97* 

99* 

100* 

88* 

84* 

85* 

100* 

78 

81* 

80* 

78* 

95* 

97* 

98* 

102* 

100* 

93* 

91* 

82* 

78* 

102* 

79 

69* 

83* 

81* 

85* 

84* 

95* 

94* 

94* 

92* 

98* 

80* 

77* 

98* 

80 

76* 

87* 

83* 

87* 

88* 

103* 

102* 

102* 

98* 

87* 

86* 

79* 

103* 

81 

76* 

79* 

86* 

90* 

91* 

95* 

98* 

98* 

93* 

90* 

81* 

75* 

98* 

82 

76* 

83* 

83* 

94* 

88* 

92* 

99* 

102* 

95* 

91* 

84* 

77* 

102* 

83 

77* 

76* 

86* 

85* 

84* 

93* 

95* 

100* 

96* 

94* 

87* 

74* 

100* 

84 

71* 

79* 

90* 

92* 

97* 

98* 

99* 

102* 

94* 

88* 

80* 

75* 

102* 

87 

95* 

93 

87 

78* 

95* 

88 

70 

78 

85 

96 

95 

98 

100 

104 

96* 

88 

91* 

77* 

104* 

89 

81 

78 

91 

95 

98 

97 

100 

99 

100 

99 

90* 

80* 

100* 

90 

83 

82 

78 

95 

95 

99 

102 

103 

100 

94 

82* 

81* 

103* 

91 

74* 

80* 

96* 

93* 

93 

95 

98 

100 

92 

100* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SIMAKX  OF  DAT  DATA 


Norm:  *the  value  is  based  on  a  MONTH  with  LBSS  THAN  90%  OF  the  DATA  AVAILABLE  for  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AUG 

BSP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

41* 

39 

S3 

63 

67 

62 

55 

47 

37 

21 

21* 

62 

12 

23 

21 

40 

51 

64 

70 

67 

55 

47 

39 

21 

12 

63 

10 

19 

36 

46 

52 

66 

68 

70 

49 

50 

31 

18 

10 

64 

15 

28 

31 

37 

54 

51 

67 

70 

57 

41 

28 

22 

15 

65 

23 

18 

21 

45 

53 

61 

65 

67 

57 

44 

39 

33 

18 

66 

13 

23 

31 

44 

52 

66 

70 

65 

59 

39 

30 

19 

13 

67 

22 

22 

29 

52 

47 

66 

64 

62 

47 

45 

36 

30 

22 

68 

20 

26 

31 

39 

53 

62 

62 

65 

54 

42 

31 

23 

20 

69 

22 

32 

27 

47 

46 

56 

70 

66 

60 

42 

30 

22 

22 

70 

16 

22 

35 

38 

48 

55 

16* 

71 

19* 

15* 

27* 

40* 

47* 

66* 

63* 

66* 

47* 

52* 

35* 

36* 

15* 

72 

15* 

21* 

34* 

43* 

57* 

57* 

62* 

68* 

63* 

43* 

32* 

24* 

15* 

73 

21* 

26* 

42* 

32* 

47* 

60* 

68* 

64* 

56* 

47* 

36* 

22* 

21* 

74 

22* 

24* 

34* 

40* 

56* 

58* 

67* 

69* 

50* 

43* 

36* 

25* 

22* 

75 

15* 

23* 

30* 

36* 

55* 

61* 

66* 

68* 

48* 

47* 

30* 

24* 

15* 

76 

15* 

31* 

38* 

46* 

54* 

62* 

71* 

70* 

57* 

38* 

22* 

23* 

15* 

77 

18* 

29* 

37* 

47* 

57* 

69* 

70* 

69* 

64* 

43* 

36* 

27* 

18* 

78 

21* 

26* 

2g* 

45* 

45* 

64* 

72* 

68* 

63* 

51* 

36* 

28* 

21* 

79 

16* 

22* 

36* 

44* 

52* 

58* 

70* 

69* 

53* 

45* 

24* 

25* 

16* 

80 

30* 

26* 

28* 

41* 

52* 

64* 

70* 

72* 

63* 

33* 

33* 

32* 

26* 

81 

30* 

15* 

30* 

47* 

47* 

65* 

71* 

65* 

50* 

42* 

3B* 

23* 

15* 

82 

8* 

22* 

34* 

41* 

48* 

58* 

71* 

73* 

50* 

40* 

31* 

26* 

8* 

83 

30* 

31* 

33* 

41* 

52* 

59* 

66* 

72* 

47* 

48* 

36* 

9* 

9* 

84 

14* 

26* 

34* 

42* 

51* 

57* 

66* 

68* 

55* 

50* 

32* 

31* 

14* 

87 

59* 

48 

33 

28* 

28* 

88 

24 

23 

30 

45 

55 

63 

65 

70 

58* 

53 

34* 

31* 

23* 

89 

32 

16 

24 

37 

59 

57 

68 

66 

50 

39 

37* 

10* 

10* 

90 

32 

35 

34 

43 

50 

68 

66 

68 

56 

41 

35* 

18* 

18* 

91 

27* 

33* 

40* 

46* 

49 

64 

71 

70 

53 

27* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
QBAPXnc,  ASHEVILLE  Itc 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBBH  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


IBB  LEAST  VALUE  OP  8  OCCURRED  OR  01/11/82 


ROTE:  'THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THB  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  3  -  2B 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAI  DATA 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/XILLEBN  TX 

LOT  TO  UTCl  «06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AIM 

8BP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

60* 

66 

75 

78 

81 

81 

77 

69 

55 

50 

70* 

62 

44 

58 

56 

66 

76 

80 

85 

87 

80 

72 

58 

49 

68 

63 

41 

49 

63 

72 

75 

82 

85 

85 

79 

74 

59 

43 

67 

64 

48 

46 

57 

68 

73 

79 

84 

85 

77 

65 

60 

51 

66 

65 

52 

47 

49 

69 

72 

79 

83 

83 

80 

66 

63 

53 

66 

66 

43 

49 

60 

68 

73 

81 

86 

84 

79 

67 

62 

49 

67 

67 

51 

51 

66 

73 

73 

84 

85 

84 

75 

68 

60 

50 

68 

68 

48 

48 

58 

67 

73 

80 

79 

82 

75 

70 

55 

50 

65 

69 

52 

51 

52 

67 

70 

79 

85 

82 

77 

65 

56 

51 

66 

70 

42 

52 

55 

69 

72 

78 

61* 

71 

51* 

53* 

58* 

66* 

73* 

81* 

84* 

78* 

77* 

70* 

57* 

53* 

66* 

72 

49* 

'2* 

64* 

72* 

72* 

80* 

80* 

81* 

81* 

67* 

51* 

47* 

67* 

73 

45* 

49* 

62* 

61* 

71* 

76* 

81* 

81* 

76* 

70* 

62* 

50* 

66* 

74 

48* 

56* 

65* 

67* 

77* 

79* 

83* 

80* 

69* 

68* 

55* 

49* 

66* 

75 

53* 

52* 

58* 

67* 

73* 

79* 

82* 

82* 

75* 

72* 

59* 

51* 

67* 

76 

48* 

60* 

65* 

68* 

71* 

80* 

81* 

83* 

77* 

60* 

51* 

49* 

66* 

77 

41* 

54* 

59* 

66* 

74* 

81* 

83* 

85* 

82* 

71* 

61* 

54* 

68* 

78 

40* 

42* 

57* 

69* 

77* 

83* 

87* 

85* 

79* 

72* 

57* 

50* 

67* 

79 

42* 

51* 

61* 

66* 

70* 

78* 

81* 

81* 

74* 

70* 

56* 

54* 

66* 

80 

49* 

55* 

59* 

66* 

71* 

83* 

88* 

86* 

81* 

68* 

57* 

54* 

69* 

81 

49* 

52* 

57* 

73* 

73* 

80* 

84* 

83* 

76* 

67* 

61* 

53* 

68* 

82 

50* 

47* 

62* 

66* 

74* 

81* 

85* 

87* 

78* 

68* 

59* 

53* 

68* 

83 

49* 

53* 

58* 

64* 

70* 

77* 

81* 

84* 

77* 

71* 

63* 

40* 

66* 

84 

43* 

54* 

61* 

68* 

74* 

80* 

83* 

85* 

75* 

68* 

57* 

55* 

67* 

87 

79* 

68 

57 

51* 

63* 

88 

45 

50 

58 

67 

73 

79 

82 

86 

79* 

68 

61* 

53* 

67* 

89 

52 

45 

59 

66 

77 

78 

82 

82 

75 

70 

61* 

45* 

67* 

90 

57 

56 

60 

67 

76 

85 

83 

86 

80 

68 

62* 

53* 

70* 

91 

46* 

56* 

64* 

71* 

76 

81 

84 

84 

76 

73* 

B  -  4  -  1A 
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OPERATING  WCATKM  'A' 
USAFKTAC ,  ASHEVILLE  AC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMAKY  OF  DAY  DATA 
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OPERATING  LOCATION  ’A" 
USAFETAC,  ASHBVLLB  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUM1ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN 


HOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OP  HOURS  WITH 

LB  32  OB  65 

TSfPBRATURES 

GB  80  GB 

DEO  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

46.4 

8.922 

436 

0 

26 

10 

0 

0 

436 

03-05 

44.7 

8.854 

435 

0 

31 

6 

0 

0 

435 

06-08 

41.6 

10.238 

680 

0 

111 

11 

0 

0 

680 

09-11 

46.9 

10.960 

644 

0 

58 

33 

0 

0 

644 

12-14 

54.2 

12.488 

645 

0 

27 

155 

2 

0 

645 

15-17 

56.7 

12.686 

648 

0 

23 

210 

8 

0 

648 

18-20 

51.4 

11.116 

645 

0 

36 

81 

0 

0 

645 

21-23 

48.0 

9.922 

573 

0 

36 

29 

0 

0 

573 

ALL 

HOURS 

49.0 

11.912 

4706 

0 

348 

535 

10 

0 

47CS 

MONTH: 

FEB 

00-02 

49.0 

10.561 

451 

0 

27 

30 

0 

0 

451 

03-05 

47.2 

10.548 

448 

0 

32 

16 

0 

0 

448 

06-08 

44.7 

10.559 

654 

0 

86 

13 

0 

0 

654 

09-11 

50.8 

11.940 

613 

0 

46 

91 

2 

0 

613 

12-14 

57.4 

13.202 

614 

0 

21 

202 

19 

0 

614 

15-17 

59.7 

13.179 

611 

0 

13 

237 

28 

1 

611 

18-20 

55.0 

11.755 

612 

0 

18 

144 

7 

0 

612 

21-23 

50.4 

10.578 

555 

0 

30 

47 

0 

0 

555 

ALL 

HOURS 

52.0 

12.684 

4558 

0 

273 

780 

56 

1 

4558 

B  -  5  -  1  -  1 
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orawrns  location 

USAFTTAC,  ASHEVILLE  DC 


DRY  BULB  TQ4PERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  »  6  MONTH:  MAR 


HOURS 

L8T 

KEAH 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER  OF 

LB  0  LB 

HOURS  WITH  TEMPERATURES 

32  SB  65  SB  80  SB 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.0 

9.043 

490 

0 

6 

92 

0 

0 

490 

03-05 

52.9 

10.044 

409 

0 

9 

71 

0 

0 

489 

06-00 

52.4 

9.923 

733 

0 

13 

100 

0 

0 

733 

09-11 

59.1 

9.075 

680 

0 

3 

227 

5 

0 

688 

12-14 

65.6 

10.570 

686 

0 

0 

401 

42 

2 

686 

15-17 

60.0 

10.505 

685 

0 

0 

456 

67 

3 

685 

10-20 

63.7 

9.046 

687 

0 

0 

343 

21 

1 

687 

21-23 

50.6 

9.323 

616 

0 

3 

200 

1 

0 

616 

ALL 

HOURS 

59.0 

11.425 

5074 

0 

34 

1890 

136 

6 

5074 

MONTH: 

APR 

00-02 

62.5 

7.755 

478 

0 

0 

231 

0 

0 

478 

03-05 

60.6 

0.044 

489 

0 

0 

186 

0 

0 

489 

06-00 

59.9 

0.179 

696 

0 

0 

226 

0 

0 

696 

09-11 

67.6 

0.620 

667 

0 

0 

462 

36 

0 

667 

12-14 

73.5 

9.301 

668 

0 

0 

553 

188 

6 

668 

15-17 

75.4 

9.510 

668 

0 

0 

567 

262 

7 

668 

10-20 

71.1 

0.750 

668 

0 

0 

523 

105 

0 

668 

21-23 

65.5 

7.029 

604 

0 

0 

370 

2 

0 

604 

ALL 

SOURS 

67.4 

10.245 

4938 

0 

0 

3118 

593 

13 

4938 

E  -  5  -  1  -  2 
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OPERATING  LOCATION  **- 
USAFRAC,  ASHEVILLE  EC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUhWARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLESN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  4  6  MONTH:  MAY 


HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

083 

HEAR  NUMBER  OF  HOURS  WITH 

LB  0  LB  32  GE  65 

TBiPERATUHES  DBG  F 

GE  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

69.5 

5.280 

498 

0 

0 

408 

1 

0 

498 

03-05 

67.4 

5.838 

579 

0 

0 

399 

0 

0 

579 

06-08 

67.9 

6.150 

715 

0 

0 

514 

6 

0 

715 

09-11 

74.7 

6.637 

697 

0 

0 

635 

163 

1 

697 

12-14 

80.0 

7.038 

695 

0 

0 

678 

389 

20 

695 

15-17 

81.6 

6.775 

698 

0 

0 

692 

459 

22 

696 

18-20 

77.8 

6.426 

698 

0 

0 

685 

297 

4 

698 

21-23 

72.7 

5.382 

565 

0 

0 

523 

52 

0 

565 

ALL 

HOURS 

74.3 

8.142 

5145 

0 

0 

4534 

1367 

47 

5145 

MONTH: 

JUH 

00-02 

75.0 

3.953 

489 

0 

0 

482 

55 

0 

489 

03-05 

72.6 

3.830 

572 

0 

0 

548 

1 

0 

572 

06-08 

73.6 

4.510 

710 

0 

0 

688 

65 

0 

710 

09-11 

81.1 

5.759 

691 

0 

0 

689 

436 

11 

691 

12-14 

86.1 

6.093 

692 

0 

0 

691 

596 

93 

692 

15-17 

87.4 

6.450 

696 

0 

0 

696 

612 

139 

696 

18-20 

83.7 

6.290 

695 

0 

0 

695 

527 

43 

695 

21-23 

78.3 

4.955 

559 

0 

0 

559 

251 

0 

559 

ALL 

HOURS 

80.1 

7.667 

5104 

0 

0 

5048 

2543 

286 

5104 

E  -  5  -  1  -  3 
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ornwnM  location 

U8AFKXAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TBCBRATURB  SIMttRY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL 


■OURS 
1ST  | 

HEAJI 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF 
LB  0  LB 

HOURS 

32  ( 

WITH 

3B  65 

TEMPERATURES  DEO  F 

GE  80  GB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

77.6 

3.534 

555 

0 

0 

555 

158 

0 

555 

03-05 

75.1 

2.879 

614 

0 

0 

614 

37 

0 

614 

06-08 

76.0 

3.509 

707 

0 

0 

707 

115 

0 

707 

09-11 

84.7 

4.805 

686 

0 

0 

686 

598 

33 

686 

12-14 

90.4 

5.183 

687 

0 

0 

687 

656 

243 

687 

15-17 

91.4 

5.619 

687 

0 

0 

687 

653 

355 

687 

18-20 

87.2 

5.821 

684 

0 

0 

684 

602 

130 

684 

21-23 

81.3 

4.319 

605 

0 

0 

605 

416 

0 

605 

All 

■OURS 

83.2 

7.574 

5225 

0 

0 

5225 

3235 

761 

5225 

MONTH: 

AUO 

00-02 

79.3 

3.810 

586 

0 

0 

586 

320 

0 

586 

03-05 

76.5 

3.181 

646 

0 

0 

646 

94 

0 

646 

06-08 

76.9 

3.312 

742 

0 

0 

742 

151 

0 

742 

09-11 

85.8 

5.049 

716 

0 

0 

716 

636 

55 

716 

12-14 

92.0 

5.312 

718 

0 

0 

718 

692 

385 

718 

15-17 

93.3 

5.584 

715 

0 

0 

715 

692 

475 

715 

18-20 

88.5 

5.973 

717 

0 

0 

717 

643 

200 

717 

21-23 

82.7 

4.674 

629 

0 

0 

629 

472 

0 

629 

ALL 

■OURS 

84.6 

7.843 

5469 

0 

0 

5469 

3700 

1115 

5469 

E  -  5  -  1  -  4 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


DEI  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC:  +  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

L3T 

MAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  0  LB  32  GB  65  GB  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

73.1 

6.454 

522 

0 

0 

456 

60 

0 

522 

03-05 

70.7 

6.796 

578 

0 

0 

474 

11 

0 

578 

06-08 

70.4 

7.061 

683 

0 

0 

554 

21 

0 

683 

09-11 

78.6 

7.273 

674 

0 

0 

639 

347 

6 

674 

12-14 

84.4 

7.323 

668 

0 

0 

653 

538 

53 

668 

15-17 

85.5 

7.731 

672 

0 

0 

655 

543 

89 

672 

18-20 

80.5 

7.596 

667 

0 

0 

638 

404 

21 

667 

21-23 

75.7 

6.814 

579 

0 

0 

530 

168 

0 

579 

ALL 

HOURS 

77.6 

9.014 

5043 

0 

0 

4599 

2092 

169 

5043 

MONTH: 

OCT 

00-02 

63.8 

7.580 

480 

0 

0 

231 

5 

0 

480 

03-05 

61.6 

8.097 

550 

0 

0 

219 

0 

0 

550 

06-08 

61.1 

8.828 

684 

0 

0 

269 

1 

0 

684 

09-11 

68.8 

8.994 

661 

0 

0 

450 

86 

1 

661 

12-14 

75.2 

9.565 

664 

0 

0 

561 

240 

10 

664 

15-17 

76.4 

9.311 

658 

0 

0 

572 

265 

13 

658 

18-20 

71.0 

8.833 

661 

0 

0 

510 

124 

0 

661 

21-23 

66.6 

7.858 

545 

0 

0 

337 

22 

0 

545 

ALL 

HOURS 

68.4 

10.374 

4903 

0 

0 

3149 

743 

24 

4903 

B  -  5  -  1  -  5 
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OPERATING  rrCKTICm  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  DC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  8000  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS 

LST 

KRAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OP  HOURS  WITH 

LB  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

55.9 

10.181 

376 

0 

2 

100 

0 

0 

376 

03-05 

54.3 

10.432 

375 

0 

1 

77 

0 

0 

375 

06-08 

53.4 

10.951 

596 

0 

6 

128 

0 

0 

596 

09-11 

60.0 

10.987 

564 

0 

3 

218 

8 

0 

564 

12-14 

66.3 

11.545 

564 

0 

1 

341 

66 

0 

564 

15-17 

67.0 

11.295 

567 

0 

0 

343 

72 

0 

567 

18*20 

61.2 

10.294 

562 

0 

2 

231 

9 

0 

562 

21-23 

57.5 

9.973 

505 

0 

3 

150 

0 

0 

505 

ALL 

HOURS 

59.8 

11.816 

4109 

0 

18 

1588 

155 

0 

4109 

MONTH: 

DEC 

00-02 

45.0 

9.876 

325 

0 

40 

5 

0 

0 

325 

03-05 

43.2 

9.824 

324 

0 

53 

6 

0 

0 

324 

06-08 

42.5 

11.432 

550 

0 

90 

19 

0 

0 

550 

09-11 

47.9 

12.218 

563 

0 

60 

51 

0 

0 

563 

12-14 

54.5 

13.473 

560 

0 

34 

152 

3 

0 

560 

15-17 

55.9 

13.534 

562 

0 

30 

173 

4 

0 

562 

18-20 

50.4 

12.120 

555 

0 

44 

63 

0 

0 

555 

21-23 

47.2 

11.250 

494 

0 

49 

23 

0 

0 

494 

ALL 

BOURS 

48.9 

12.900 

3933 

0 

400 

492 

7 

0 

3933 

B  -  5  -  1  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A"  DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F  TOTAL 

LE  0  LB  32  GB  65  GE  80  GB  93  HOURS 

00-02 

64.1 

13.882 

5686 

0 

101 

3186 

599 

0 

5686 

03-05 

62.5 

13.504 

6099 

0 

126 

3262 

143 

0 

6099 

06-08 

60.7 

14.911 

8150 

0 

306 

3971 

359 

0 

8150 

09-11 

67.9 

16.106 

7864 

0 

170 

4897 

2317 

107 

7864 

12-14 

74.0 

16.159 

7861 

0 

83 

5792 

3431 

812 

7861 

15-17 

75.6 

15.920 

7867 

0 

66 

6003 

3665 

1104 

7867 

18-20 

70.9 

15.773 

7851 

0 

100 

5314 

2739 

399 

7851 

21-23 

65.8 

14.743 

6829 

121 

4002 

1384 

0 

6829 

ALL 

SOUPS 

68.0 

16.101 

58207 

0 

1073 

36427 

14637 

2422 

58207 

E  -  5  -  1  -  7 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
OSAFKXAC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TBCPBRATURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAR 


BCXJRS 

MBJUf 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER  OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  32 

GE  50 

SB  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

41.9 

8.784 

436 

65 

87 

2 

0 

436 

03-05 

40.9 

9.051 

435 

91 

78 

3 

0 

0 

435 

06-08 

38.5 

10.252 

680 

206 

100 

1 

0 

0 

680 

09-11 

42.0 

10.243 

644 

108 

145 

2 

0 

0 

644 

12-14 

46.0 

10.261 

645 

57 

253 

4 

0 

0 

645 

15-17 

47.3 

10.105 

648 

46 

271 

8 

0 

0 

648 

18*20 

44.6 

9.851 

645 

69 

193 

1 

0 

0 

645 

21-23 

42.8 

9.583 

573 

81 

140 

0 

0 

0 

573 

ALL 

SOURS 

43.1 

10.229 

4706 

723 

1267 

21 

0 

0 

4706 

MONTH: 

FEB 

00-02 

44.8 

9.755 

448 

49 

147 

2 

0 

0 

448 

03-05 

43.6 

10.065 

445 

58 

139 

3 

0 

0 

445 

06-08 

41.3 

10.359 

651 

146 

144 

1 

0 

0 

651 

09-11 

45.0 

10.387 

613 

80 

206 

i 

0 

0 

613 

12-14 

48.2 

10.111 

613 

44 

291 

9 

0 

0 

613 

15-17 

49.1 

9.519 

611 

32 

308 

9 

0 

0 

611 

18-20 

47.0 

9.596 

612 

42 

258 

2 

0 

0 

612 

21-73 

44.8 

9.551 

554 

58 

174 

0 

0 

0 

554 

ALL 

SOURS 

45.5 

10.224 

4547 

509 

1667 

27 

0 

0 

4547 

B  -  5  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  AC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  OTC:  +  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH 

LE  32  GE  50  GE  67 

TH4PBRATURES 

GE  73  GE 

DBG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.4 

10.110 

490 

20 

217 

27 

0 

0 

490 

03-05 

48.4 

10.437 

489 

28 

203 

26 

0 

0 

489 

06-08 

48.5 

10.439 

733 

37 

315 

28 

0 

0 

733 

09-11 

52.2 

9.529 

688 

9 

396 

48 

0 

0 

688 

12-14 

55.0 

9.053 

686 

3 

484 

85 

1 

0 

686 

15-17 

55.8 

8.740 

685 

0 

512 

95 

1 

0 

685 

18-20 

54.1 

8.881 

687 

6 

447 

67 

0 

0 

687 

21-23 

51.8 

9.427 

616 

11 

331 

39 

0 

0 

616 

ALL 

HOURS 

52.1 

9.908 

5074 

114 

2905 

415 

2 

0 

5074 

MONTE:  APR 


00-02 

57.1 

8.744 

478 

1 

381 

73 

3 

0 

478 

03-05 

56.2 

9.096 

489 

3 

367 

75 

3 

0 

489 

06-08 

55.2 

9.258 

696 

2 

487 

82 

i 

0 

696 

09-11 

58.7 

8.362 

666 

0 

545 

133 

12 

0 

666 

12-14 

61.0 

8.039 

665 

0 

591 

192 

31 

0 

665 

15-17 

61.3 

7.913 

666 

0 

606 

207 

43 

0 

666 

18-20 

59.7 

8.067 

668 

0 

574 

158 

15 

0 

668 

21-23 

57.8 

8.355 

604 

0 

485 

85 

4 

0 

604 

ALL 

HOURS 

58.5 

8.699 

4932 

6 

4036 

1005 

112 

0 

4932 

E  -  5  -  2  -  2 
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operating  location  -a* 

USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TBCBRATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAKE:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY 


HOURS 

HEAR 

STANDARD 

TOTAL 

HEAR  NUMBER  OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  32 

as  so 

OB  67 

GB  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

65.3 

5.828 

498 

0 

496 

224 

41 

0 

498 

03-05 

64.2 

6.426 

579 

0 

567 

238 

32 

0 

579 

06-08 

64.3 

6.612 

714 

0 

695 

308 

49 

0 

714 

09-11 

67.1 

6.025 

694 

0 

669 

409 

128 

3 

694 

12-14 

68.8 

5.674 

694 

0 

693 

472 

203 

7 

694 

15-17 

69.1 

5.442 

695 

0 

695 

492 

197 

9 

695 

18-20 

68.0 

5.556 

695 

0 

694 

455 

152 

2 

695 

21-23 

66.6 

5.576 

564 

0 

563 

303 

79 

0 

564 

ALL 

HOURS 

66.8 

6.187 

5133 

0 

5092 

2901 

881 

21 

5133 

NORTH: 

JUR 

00-02 

70.3 

3.309 

489 

0 

489 

427 

126 

0 

489 

03-05 

69.3 

3.551 

572 

0 

572 

477 

91 

0 

572 

06-08 

69.9 

3.770 

710 

0 

710 

602 

183 

0 

710 

09-11 

72.6 

3.719 

691 

0 

691 

644 

386 

8 

691 

12-14 

73.7 

3.570 

692 

0 

692 

647 

486 

9 

692 

15-17 

73.7 

3.458 

696 

0 

696 

656 

490 

8 

696 

18-20 

72.5 

3.474 

695 

0 

695 

638 

390 

0 

695 

21-23 

71.2 

3.199 

559 

0 

559 

498 

206 

0 

559 

ALL 

hours 

71.8 

3.918 

5104 

0 

5104 

4589 

2358 

25 

5104 

E  -  5  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLBEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 

OB  50  GE  67 

TEMPERATURES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

71.4 

2.502 

555 

0 

555 

527 

189 

0 

555 

03-05 

70.8 

2.659 

614 

0 

614 

575 

14B 

0 

614 

06-OS 

71.5 

2.658 

707 

0 

707 

669 

262 

0 

707 

09-11 

73.8 

2.489 

686 

0 

686 

673 

511 

4 

686 

12-14 

74.3 

2.530 

687 

0 

687 

678 

557 

13 

687 

15-17 

73.9 

2.521 

687 

0 

687 

678 

542 

6 

687 

18-20 

72.8 

2.460 

684 

0 

684 

664 

387 

3 

684 

21-23 

71.8 

2.467 

605 

0 

605 

580 

228 

i 

605 

ALL 

HOURS 

72.6 

2.725 

5225 

0 

5225 

5044 

2824 

27 

5225 

MONTH:  AUG 


00-02 

71.9 

2.792 

586 

0 

586 

550 

276 

0 

586 

03-05 

71.4 

2.812 

646 

0 

646 

600 

278 

0 

646 

06-08 

72.1 

2.959 

742 

0 

742 

696 

371 

1 

742 

09-11 

74.5 

2.743 

716 

0 

716 

709 

579 

16 

716 

12-1* 

75.0 

2.582 

718 

0 

718 

716 

613 

27 

718 

15-17 

74.4 

2.380 

714 

0 

714 

709 

582 

8 

714 

18-20 

73.1 

2.556 

717 

0 

717 

701 

463 

3 

717 

21-23 

72.2 

2.667 

629 

0 

629 

603 

306 

0 

629 

ALL 

HOURS 

73.1 

3.026 

5468 

0 

5468 

5284 

3468 

55 

5468 

E  -  5  -  2  -  4 
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OPERATING  LOCATION 
B8AFETAC,  ASHEVILLE  RC 


WET  BULB  TBfPERAlVRE  8UM1ART 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  ROWER:  722570  STATION  HAW:  BOOD  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  *  6 

MONTH: 

SEP 

■OURS 

1R 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

088 

WAR  NUMBER  OF  HOURS 
LE  32  QE  50 

WITH 

SB  67 

TEMPERATURES 

GB  73  OB 

DEO  P 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

67.7 

6.804 

522 

0 

515 

354 

160 

0 

522 

03-05 

66.8 

7.389 

578 

0 

564 

377 

134 

0 

578 

06-08 

66.7 

7.800 

683 

0 

664 

438 

173 

0 

683 

09-11 

69.8 

6.790 

674 

0 

668 

512 

327 

1 

674 

12-14 

70.8 

6.044 

667 

0 

666 

532 

342 

8 

667 

15-17 

70.3 

5.933 

672 

0 

672 

517 

328 

3 

672 

18-20 

68.8 

6.334 

667 

0 

663 

466 

240 

0 

667 

21-23 

68.0 

6.682 

579 

0 

571 

390 

195 

0 

579 

ALL 

■OURS 

68.7 

6.935 

5042 

0 

4983 

3586 

1899 

12 

5042 

MONTH:  OCT 


00-02 

58.8 

8.088 

477 

0 

404 

82 

14 

0 

477 

03-05 

57.8 

8.717 

546 

0 

443 

93 

16 

0 

546 

06-08 

57.6 

9.296 

679 

0 

528 

145 

25 

0 

679 

09-11 

61.5 

8.404 

660 

0 

598 

219 

59 

0 

660 

12-14 

63.8 

7.798 

664 

0 

642 

288 

93 

0 

664 

15-17 

63.9 

7.506 

658 

0 

632 

284 

76 

0 

658 

18-20 

61.8 

7.764 

660 

0 

612 

218 

28 

0 

660 

21-23 

59.8 

7.811 

542 

0 

474 

115 

15 

0 

542 

ALL 

■OURS 

60.8 

8.540 

4886 

0 

4333 

1444 

326 

0 

4886 

E  -  5  -  2  -  5 
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OKRATI  MS  LOCATION  -A* 
USAFTTAC,  ASHEVILLE  MC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER :  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAR/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV 


HOURS 

LST 

MUR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 

LB  32  OB  50  08  67 

TB4PERATUKE8 

OE  73  OB 

DEO  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

51.  S 

10.636 

376 

6 

205 

37 

0 

0 

376 

03-05 

50.7 

10.974 

375 

8 

195 

36 

0 

0 

375 

06-08 

50.3 

11.520 

595 

22 

281 

68 

0 

0 

595 

09-11 

54.0 

10.830 

564 

9 

345 

101 

5 

0 

564 

12-14 

56.7 

10.259 

563 

4 

396 

130 

8 

0 

563 

15-17 

56.5 

9.940 

567 

5 

398 

127 

2 

0 

567 

IS- 20 

54.0 

10.078 

561 

3 

351 

85 

2 

0 

561 

21-23 

52.2 

10.424 

505 

3 

285 

49 

2 

0 

505 

ALL 

HOURS 

53.5 

10.799 

4106 

60 

2456 

633 

19 

0 

4106 

MONTH: 

DEC 

00-02 

41.2 

9.694 

322 

61 

64 

0 

0 

0 

322 

01-05 

39.9 

9.823 

321 

74 

52 

0 

0 

0 

321 

0«-0S 

39.7 

11.493 

547 

142 

101 

3 

0 

0 

547 

09-11 

43.1 

11.201 

560 

94 

150 

8 

0 

0 

560 

12-14 

46.5 

11.141 

559 

58 

21B 

10 

0 

0 

559 

15-17 

47.1 

10.906 

560 

53 

238 

10 

0 

0 

560 

18-20 

44.5 

10.947 

552 

70 

179 

4 

0 

0 

552 

21-23 

42.8 

10.823 

490 

80 

135 

3 

0 

0 

490 

ALL 

HOURS 

43.4 

11.171 

3911 

632 

1137 

38 

0 

0 

3911 

B  -  5  -  2  -  6 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


net  bulb  tb«pbraturb  summary 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NMURt  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  ID  UTC:  ♦  6 

MONTH:  ALL 

HOURS 

1ST 

|  HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OHS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F  TOTAL 
LE  32  GE  50  GE  67  GE  73  GB  80  HOURS 

00-02 

50.9 

13.369 

5677 

202 

4146 

2305 

809 

0 

5677 

03-05 

50.6 

13.519 

6089 

262 

4440 

2503 

702 

0 

6089 

06-08 

56.9 

14.721 

0137 

555 

5474 

3041 

1064 

1 

8137 

09-11 

1 

60.2 

14.131 

7856 

300 

5835 

3459 

2007 

32 

7856 

12-14 

62.2 

13.060 

7053 

166 

6331 

3763 

2334 

64 

7853 

15-17 

62.4 

12.531 

7859 

136 

6429 

3792 

2261 

34 

7859 

10-20 

60.7 

12.972 

7043 

190 

6067 

3459 

1677 

8 

7843 

21-23 

50.9 

13.300 

6820 

233 

4951 

2665 

1035 

i 

6820 

ALL 

HOURS 

59.9 

13.609 

58134 

2044 

43673 

24987 

11889 

140 

58134 

B  -  5  -  2  -  7 
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OPERATINO  LOCATION  "A* 
USAPHAC,  ASHEVILLE  AC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAKE:  BOOO  AAF/KILLEBR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  *  6 

MONTH: 

JAR 

HOURS 

LST 

mi w 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEO  F 

LB  27  OB  37  LB  55  OE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

36.3 

11.162 

436 

102 

198 

415 

4 

436 

03-05 

35.8 

11.443 

435 

124 

190 

411 

5 

435 

06-08 

33.9 

12.458 

680 

222 

249 

637 

2 

680 

09-11 

35.6 

12.899 

644 

167 

290 

596 

3 

644 

12-14 

36.7 

13.082 

645 

147 

314 

595 

3 

645 

15-17 

36.8 

13.010 

648 

143 

317 

601 

9 

648 

18-20 

36.4 

12.683 

645 

132 

308 

597 

3 

645 

21-23 

36.4 

12.319 

573 

122 

265 

532 

1 

573 

ALL 

HOURS 

35.9 

12.536 

4706 

1159 

2131 

4384 

30 

4706 

MONTH:  FEB 


00-02 

39.5 

11.845 

448 

77 

254 

403 

5 

613 

03-05 

38.9 

12.139 

445 

95 

236 

400 

6 

613 

06-00 

36.6 

12.542 

651 

172 

301 

593 

i 

613 

09-11 

36.2 

12.809 

613 

145 

336 

541 

2 

613 

12-14 

38.3 

13.064 

613 

144 

333 

546 

2 

613 

15-17 

37.8 

12.895 

611 

135 

329 

552 

1 

613 

18-20 

38.0 

12.605 

612 

140 

340 

559 

3 

613 

21-23 

38.1 

12.016 

554 

121 

303 

510 

2 

613 

ALL 

■OURS 

38.1 

12.566 

4547 

1029 

2432 

4104 

24 

4547 

B  -  5  -  3  -  1 
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orawniw  LOCATION 
08APKAC,  ASHEVILLE  PC 


DEM  POIlfT  TBtPERATUEB  SUW1ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  KAMI:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

MAR 

SOURS 

L3T 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVI  ATIOII 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 

LE  27  GB  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

43.5 

13.280 

*90 

50 

316 

371 

36 

490 

03-05 

43.4 

13.245 

89 

51 

312 

367 

31 

489 

06-00 

44.1 

13.079 

733 

71 

494 

551 

44 

733 

09-11 

45.3 

13.109 

688 

59 

473 

496 

52 

688 

12-14 

45.2 

13.284 

686 

58 

473 

497 

54 

686 

15-17 

44.9 

13.403 

685 

68 

480 

501 

45 

685 

18-20 

45.0 

13.072 

687 

63 

495 

500 

45 

687 

21-23 

45.0 

12.791 

616 

46 

438 

454 

43 

616 

ALL 

SOURS 

44.6 

13.186 

5074 

466 

3481 

3737 

350 

5074 

MONTH: 

APR 

00-02 

52.4 

11.422 

478 

8 

432 

255 

81 

665 

03-05 

52.3 

11.587 

489 

9 

434 

261 

87 

665 

06-00 

50.9 

12.134 

696 

17 

587 

396 

92 

665 

09-11 

51.5 

12.427 

666 

22 

574 

370 

114 

665 

12-14 

51.2 

12.667 

665 

29 

575 

382 

117 

665 

15-17 

50.5 

12.717 

666 

27 

565 

396 

111 

665 

10-20 

50.6 

12.479 

668 

30 

566 

393 

93 

665 

21-23 

51.4 

11.845 

604 

19 

529 

340 

77 

665 

ALL 

BOONS 

51.3 

12.253 

4932 

161 

4262 

2793 

772 

4932 

E  -  5  -  3  -  2 
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OPKRATMO  LOCATION 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC 


DEW  POIHT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  +  6 

MOUTH: 

MAY 

HOURS 

LST 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER 

LB  27 

OF  SOURS  WITH 

GE  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEO  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

62.7 

7.221 

498 

0 

498 

84 

231 

498 

03-05 

62.2 

7.587 

579 

0 

577 

93 

269 

579 

06-08 

62.0 

8.038 

714 

0 

708 

138 

333 

714 

09-11 

62.7 

8.135 

694 

0 

688 

123 

350 

694 

12-14 

62.6 

8.496 

694 

1 

688 

128 

349 

694 

15-17 

62.2 

6.489 

695 

3 

669 

144 

340 

695 

18-20 

62.4 

8.280 

J' 

2 

689 

126 

338 

695 

21-23 

62.9 

7.498 

564 

0 

562 

88 

273 

564 

ALL 

80UR8 

62.4 

8.069 

5133 

6 

5099 

924 

2483 

5133 

MONTH:  JUH 


00-02 

68.1 

3.956 

489 

0 

489 

6 

424 

692 

03-05 

67.6 

4.048 

572 

0 

572 

12 

480 

692 

06-08 

68.0 

4.291 

710 

0 

710 

21 

613 

692 

09-11 

68.7 

4.290 

691 

0 

691 

19 

623 

692 

12-14 

66.1 

4.467 

692 

0 

692 

17 

594 

692 

15-17 

67.6 

4.375 

696 

0 

696 

17 

565 

692 

18-20 

67.3 

4.465 

695 

0 

695 

18 

546 

692 

21-23 

67.8 

4.000 

559 

0 

559 

7 

463 

692 

ALL 

SOURS 

67.9 

4.354 

5104 

0 

5104 

117 

4308 

5104 

B  -  5  -  3  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


DEW  POINT  TB4FERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUISBR:  722570  STATION  NAME:  BOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  +  6 

MONTH: 

JUL 

BOURS 

LST 

NBAS 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

NEAR  NUMBER 

LB  27 

OP  HOURS 

GS  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  55  GE  65 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

68.4 

3.683 

555 

0 

555 

5 

488 

555 

03-05 

68.7 

3.605 

614 

0 

614 

4 

553 

614 

• 

IS 

69.3 

3.610 

707 

0 

707 

4 

648 

707 

09-11 

69.0 

3.646 

686 

0 

686 

3 

612 

686 

12-14 

67.0 

4.455 

687 

0 

687 

24 

549 

687 

15-17 

65.6 

4.998 

687 

0 

687 

29 

456 

687 

18-20 

65.8 

4.916 

684 

0 

684 

28 

461 

684 

21-23 

67.3 

4.164 

605 

0 

605 

10 

481 

605 

ALL 

■OURS 

67.6 

4.453 

5225 

0 

5225 

107 

4248 

5225 

MOWTH : 

AUG 

00-02 

68.3 

3.824 

586 

0 

586 

4 

507 

718 

03-05 

69.0 

3.777 

646 

0 

646 

3 

575 

718 

06-08 

69.9 

3.873 

742 

0 

742 

1 

673 

718 

09-11 

69.6 

3.785 

716 

0 

716 

0 

649 

718 

12-14 

67.5 

4.195 

718 

0 

718 

3 

552 

718 

15-17 

65.7 

4.594 

714 

0 

714 

13 

426 

718 

18-20 

65.9 

4.726 

717 

0 

717 

17 

438 

718 

21-23 

67.2 

3.954 

629 

0 

629 

4 

474 

718 

ALL 

BOURS 

67.9 

4.447 

5468 

0 

5468 

45 

4294 

5468 

B  -  5  -  3  -  4 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATIC*!  NAME:  9000  AAF/KILLEEB  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

SEP 

■OURS 

LST 

m/m 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OSS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 

OB  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

64.7 

8.407 

522 

0 

522 

86 

335 

522 

03-05 

64.3 

8.774 

578 

0 

577 

98 

368 

578 

06-08 

64.4 

9.186 

683 

0 

678 

120 

438 

683 

09-11 

65.1 

8.942 

674 

0 

670 

111 

440 

674 

12-14 

63.6 

8.588 

667 

0 

661 

116 

389 

667 

15-17 

62.1 

8.997 

672 

0 

668 

145 

338 

672 

18-20 

62.1 

9.213 

667 

0 

660 

153 

341 

667 

21-23 

63.6 

8.774 

579 

0 

578 

106 

336 

579 

ALL 

■OURS 

63.7 

8.973 

5042 

0 

5014 

935 

2985 

5042 

MONTH:  OCT 


00-02 

55.1 

10.146 

477 

0 

461 

229 

97 

664 

03-05 

54.8 

10.497 

546 

2 

525 

267 

115 

664 

06-08 

54.9 

10.951 

679 

0 

649 

340 

166 

664 

09-11 

56.3 

10.857 

660 

4 

636 

293 

189 

664 

12-14 

56.2 

10.673 

664 

4 

638 

294 

187 

664 

15-17 

55.5 

10.778 

658 

8 

618 

304 

172 

664 

18-20 

55.3 

10.500 

660 

2 

628 

315 

157 

664 

21-23 

54.7 

10.090 

542 

0 

526 

267 

107 

664 

ALL 

HOURS 

55.4 

10.634 

4886 

20 

4681 

2309 

1190 

4886 

E  -  5  -  3  -  5 
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CPKRATINC  LOCATION  *A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POIlfT  TBIPERATUHE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570  STATION  NAME :  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP 

NOV 

91 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MBAS  SOMBER 

LE  27 

OF  HOURS  WITH 

GE  37  LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.9 

12.829 

376 

20 

293 

242 

46 

376 

03-05 

47.2 

13.112 

375 

22 

282 

253 

50 

375 

06-08 

47.2 

13.517 

595 

37 

443 

405 

97 

595 

09-11 

48.5 

13.470 

564 

26 

443 

356 

100 

564 

12-14 

48.6 

13.205 

563 

34 

451 

354 

81 

563 

15-17 

47.6 

13.250 

567 

41 

437 

373 

63 

567 

18-20 

47.5 

12.923 

561 

29 

425 

373 

58 

561 

21-23 

47.0 

13.079 

505 

28 

374 

342 

56 

505 

ALL 

HOURS 

47.7 

13.215 

4106 

237 

3148 

2698 

551 

4106 

MONTH: 

DEC 

00-02 

35.9 

11.946 

322 

78 

137 

298 

0 

559 

03-05 

35.2 

11.921 

321 

82 

125 

298 

0 

559 

06-08 

35.7 

13.387 

547 

143 

228 

488 

8 

559 

09-11 

37.0 

13.220 

560 

131 

255 

493 

7 

559 

12-14 

37.7 

13.329 

559 

118 

268 

493 

6 

559 

15-17 

37.3 

13.472 

560 

128 

277 

495 

5 

559 

18-20 

37.4 

13.310 

552 

130 

272 

487 

5 

559 

21-23 

37.2 

13.094 

490 

111 

230 

439 

6 

559 

ALL 

HOURS 

36.8 

13.133 

3911 

921 

1792 

3491 

37 

3911 

E  -  5  -  3  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOM  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOO  AAF/KILLEBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LE  27  GE  37  LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.0 

15.386 

5677 

335 

4741 

2398 

2254 

5677 

03-05 

55.4 

15.478 

6089 

385 

5090 

2467 

2541 

6089 

06-08 

53.7 

16.587 

8137 

662 

6496 

3694 

3115 

8137 

09-11 

54.6 

16.189 

7856 

554 

6458 

3401 

3141 

7856 

12-14 

54.2 

15.662 

7853 

535 

6498 

3449 

2883 

7853 

15-17 

53.4 

15.446 

7859 

553 

6477 

3570 

2531 

7859 

18-20 

53.4 

15.346 

7843 

528 

6479 

3566 

2488 

7843 

21-23 

53.6 

15.507 

6820 

447 

5598 

3099 

2319 

6820 

ALL 

HOURS 

54.1 

15.746 

58134 

3999 

47837 

25644 

21272 

58134 

B  -  5  -  3  -  7 
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operating  location  •*• 

USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

BOCO  AAF/KJLLEEN  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTS:  JAN 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.8 

98.6 

95.4 

85.8 

67.4 

50.7 

30.7 

16.3 

69.1 

436 

03-05 

100.0 

100.0 

99.3 

97.2 

88.3 

74.5 

58.9 

37.9 

19.5 

72.0 

435 

06-08 

100.0 

100.0 

99.4 

97.2 

91.0 

79.4 

63.8 

44.4 

20.0 

74.3 

680 

€9-11 

100.0 

99.8 

97.5 

89.6 

76.7 

63.8 

47.7 

28.0 

15.1 

66.6 

644 

12-14 

100.0 

98.4 

86.4 

72.2 

55.2 

41.9 

27.4 

16.0 

7.9 

55.1 

645 

15-17 

100.0 

97.2 

82.4 

64.6 

47.2 

32.9 

22.2 

11.3 

6.9 

51.2 

648 

18-20 

100.0 

98.9 

93.8 

80.8 

67.6 

48.2 

31.5 

17.8 

8.4 

59.2 

645 

21-23 

100.0 

99.3 

98.6 

91.8 

77.3 

61.6 

43.6 

27.1 

14.0 

66.0 

573 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.1 

94.1 

85.2 

72.5 

57.7 

42.3 

26.1 

13.2 

63.7 

4706 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

99.6 

94.6 

83.9 

72.1 

56.7 

39.5 

19.2 

70.9 

448 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

96.4 

88.5 

75.5 

62.0 

43.8 

26.1 

73.9 

445 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

95.9 

89.6 

77.3 

64.1 

42.9 

22.1 

73.9 

651 

09-11 

100.0 

99.0 

94.6 

84.3 

72.9 

59.5 

47.0 

31.0 

15.3 

65.1 

613 

12-14 

99.8 

94.5 

81.6 

66.7 

53.0 

41.6 

27.7 

18.8 

9.8 

53.8 

613 

15-17 

99.8 

89.9 

75.9 

60.6 

45.8 

32.4 

23.4 

14.9 

7.2 

49.7 

611 

18-20 

100.0 

97.1 

86.6 

74.5 

59.2 

45.6 

31.7 

20.4 

8.5 

56.8 

612 

21-23 

100.0 

99.8 

97.7 

86.8 

74.5 

60.3 

45.1 

29.1 

12.5 

65.0 

554 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.3 

91.4 

81.6 

69.9 

57.0 

43.8 

29.3 

14.6 

63.1 

4547 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION 

LOT  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAR 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LOT 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.0 

97.3 

91.6 

79.8 

65.1 

49.6 

33.9 

14.7 

67.5 

490 

03-05 

100.0 

99.8 

98.4 

96.3 

87.1 

71.2 

57.5 

41.3 

21.7 

71.9 

489 

06-08 

100.0 

99.9 

99.3 

97.7 

90.2 

79.5 

64.8 

47.9 

23.1 

74.7 

733 

09-11 

100.0 

99.1 

93.8 

84.7 

69.3 

57.4 

44.5 

28.6 

14.7 

63.7 

688 

12-14 

99.4 

95.8 

81.8 

68.1 

51.6 

36.7 

24.5 

12.5 

6.1 

52.1 

686 

15-17 

99.6 

93.6 

76.5 

59.9 

43.2 

29.1 

19.1 

9.3 

3.2 

47.9 

685 

18-20 

99.7 

96.1 

86.5 

73.1 

57.9 

41.9 

26.1 

14.6 

7.1 

54.7 

687 

21-23 

100.0 

99.2 

95.8 

87.8 

73.9 

58.6 

41.1 

23.9 

10.6 

63.4 

616 

ALL 

B0UR3 

99.8 

97.7 

90.7 

81.6 

68.2 

54.1 

40.1 

25.9 

12.3 

61.5 

5074 

MONTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

96.7 

88.7 

71.5 

58.2 

36.2 

16.1 

71.3 

478 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

93.5 

80.0 

66.5 

46.8 

26.2 

75.4 

489 

06-08 

100.0 

100.0 

99.6 

96.6 

88.5 

75.4 

61.5 

46.7 

25.9 

74.0 

696 

09-11 

100.0 

98.9 

92.5 

77.8 

65.3 

52.4 

37.8 

20.9 

11.0 

60.2 

666 

12-14 

100.0 

95.8 

80.2 

61.8 

47.2 

33.7 

18.2 

9.3 

4.5 

49.6 

665 

15-17 

100.0 

92.9 

74.3 

56.3 

41.0 

26.7 

13.4 

4.8 

2.4 

45.8 

666 

18-20 

100.0 

96.4 

84.9 

68.0 

52.5 

36.7 

20.8 

9.1 

3.1 

51.8 

668 

21-23 

100.0 

99.7 

96.5 

87.6 

73.2 

57.0 

40.2 

20.9 

6.1 

62.7 

604 

ALL 

SOURS 

100.0 

97.8 

90.3 

79.2 

67.2 

52.7 

38.0 

23.3 

11.4 

60.5 

4932 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLBEN  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAY 

OCT  81  -  SEP  91 

BOORS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

93.8 

83.3 

55.0 

23.5 

80.0 

498 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

96.2 

90.8 

71.0 

38.5 

84.0 

579 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.3 

95.1 

84.9 

67.2 

35.0 

82.3 

714 

09-11 

100.0 

99.9 

99.0 

96.4 

87.9 

71.5 

47.3 

24.1 

10.8 

68.2 

694 

12-14 

100.0 

99.3 

96.3 

86.9 

68.4 

44.1 

21.6 

10.8 

4.0 

57.7 

694 

15-17 

100.0 

98.4 

95.3 

81.9 

59.9 

35.3 

17.6 

7.5 

2.3 

54.3 

695 

18-20 

100.0 

99.3 

97.1 

90.5 

76.3 

55.1 

30.9 

12.4 

4.5 

61.4 

695 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

98.8 

94.0 

83.2 

62.2 

33.9 

11.7 

72.8 

564 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.6 

98.3 

93.8 

84.3 

70.2 

52.9 

33.8 

15.7 

69.4 

5133 

MONTH:  JUN 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.5 

82.0 

50.5 

20.7 

79.8 

489 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

94.6 

73.6 

33.9 

85.0 

572 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

91.7 

66.3 

27.9 

83.2 

71C 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.1 

72.9 

38.1 

13.5 

5.9 

67.1 

691 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

95.8 

70.2 

30.3 

13.0 

5.2 

2.2 

56.3 

692 

15-17 

100.0 

100.0 

99.4 

92.2 

53.7 

21.4 

10.1 

6.2 

3.0 

53.4 

696 

18-20 

100.0 

100.0 

99.6 

96.5 

75.7 

43.0 

18.8 

9.4 

4.9 

59.5 

695 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

99.8 

95.9 

83.5 

52.6 

23.6 

8.6 

71.4 

559 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.8 

97.8 

85.2 

66.1 

47.8 

29.5 

12.8 

68.7 

5104 

B  -  6  -  3 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICS  HUMBER: 

722570 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  JUL 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

10* 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30*  40*  50*  60* 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90* 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.7 

87.6 

65.8 

34.6 

13.9 

74.5 

555 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.0 

83.2 

60.9 

25.7 

81.2 

614 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

96.3 

82.6 

53.5 

24.5 

80.7 

707 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

82.1 

50.9 

21.4 

7.3 

2.8 

60.7 

686 

12-14 

100.0 

100.0 

96.4 

77.9 

36.0 

13.5 

5.1 

2.8 

1.5 

47.8 

687 

15-17 

100.0 

99.6 

91.3 

60.0 

25.6 

11.9 

8.3 

3.1 

1.3 

44.7 

687 

18-20 

100.0 

99.7 

96.3 

77.2 

48.4 

25.7 

15.9 

5.4 

2.0 

51.5 

684 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

84.8 

59.0 

32.7 

15.2 

3.6 

64.1 

605 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.9 

97.9 

88.1 

70.5 

54.1 

38.4 

22.3 

9.2 

62.7 

5225 

MONTH:  AUG 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.1 

82.4 

50.5 

17.6 

3.8 

70.0 

586 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.5 

81.1 

44.0 

13.3 

78.3 

646 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.5 

83.6 

50.7 

19.8 

79.8 

742 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

96.8 

80.0 

46.2 

21.1 

7.5 

3.2 

60.0 

716 

12-14 

100.0 

100.0 

95.5 

71.7 

29.0 

12.0 

5.3 

2.6 

.8 

46.3 

718 

15-17 

100.0 

100.0 

90.1 

47.9 

19.9 

9.4 

5.2 

1.8 

.4 

42.1 

714 

18-20 

100.0 

100.0 

96.8 

70.6 

41.0 

22.6 

12.3 

5.7 

2.2 

49.5 

717 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

79.0 

51.2 

24.6 

8.1 

3.5 

61.0 

629 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.7 

85.0 

67.0 

51.2 

34.9 

17.2 

5.9 

60.5 

5468 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  ItC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME: 

LSI  TO  UTC:  ♦ 

BOGO  AAF /KILLEEN  TX 

6 

PERIOD  OP  RECORD: 

MONTH:  SEP 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

urr 

104 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAI!  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

KEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.6 

88.5 

68.8 

42.0 

15.7 

75.9 

522 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

95.0 

82.4 

60.0 

28.7 

80.9 

578 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

95.3 

85.5 

62.7 

33.8 

81.9 

683 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

95.3 

82.9 

62.6 

37.5 

17.1 

6.7 

64.9 

674 

12-14 

100.0 

100.0 

96.1 

79.8 

53.1 

23.7 

10.2 

5.4 

3.0 

51.6 

667 

15-17 

100.0 

100.0 

90.8 

65.5 

38.5 

18.5 

11.3 

6.4 

2.4 

47.9 

672 

18-20 

100.0 

100.0 

96.9 

81.3 

61.3 

38.4 

22.8 

11.5 

5.8 

56.2 

667 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

98.1 

86.4 

70.8 

45.9 

23.8 

7.9 

67.7 

579 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.8 

89.4 

76.0 

60.1 

44.3 

27.8 

12.8 

65.3 

5042 

MONTH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

94.3 

84.7 

65.0 

39.2 

22.0 

74.8 

477 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.1 

90.8 

79.5 

54.8 

30.6 

79.5 

546 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.3 

92.9 

81.0 

59.2 

33.3 

80.9 

679 

09-11 

100.0 

100.0 

98.6 

93.5 

80.3 

63.8 

45.3 

28.0 

14.7 

66.8 

660 

12-14 

100.0 

99.7 

93.8 

78.0 

54.7 

33.1 

21.8 

13.6 

6.9 

54.7 

664 

15-17 

100.0 

98.6 

89.2 

71.6 

45.4 

28.4 

19.3 

13.2 

5.6 

51.7 

658 

18-20 

100.0 

99.8 

96.7 

87.7 

69.8 

47.0 

28.9 

20.5 

9.8 

60.4 

660 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

95.6 

85.8 

68.3 

43.9 

24.5 

13.1 

67.5 

542 

ALL 

SOURS 

100.0 

99.8 

97.1 

89.9 

76.9 

62.2 

47.0 

31.1 

16.7 

66.5 

4886 
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OPE  RATI  NG  LOCATION  *A* 
U3AFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEKN  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  NOV 

OCT  81  -  SEP  91 

■OURS 

LST 

109 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.7 

94.7 

83.5 

68.9 

45.7 

18.1 

75.3 

376 

03-05 

100.0 

100.0 

99.7 

98.9 

97.3 

87.5 

72.5 

50.4 

28.0 

77.8 

375 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

99.7 

98.5 

91.1 

75.5 

54.6 

31.9 

79.8 

595 

09-11 

100.0 

100.0 

99.3 

93.1 

82.8 

66.0 

48.9 

30.3 

12.4 

67.8 

564 

12-14 

100.0 

100.0 

93.8 

79.4 

61.3 

39.8 

22.0 

12.1 

2.7 

55.5 

563 

15-17 

99.6 

99.3 

90.8 

72.1 

52.2 

34.9 

19.0 

10.1 

3.5 

52.6 

567 

18-20 

100.0 

100.0 

98.8 

90.4 

74.2 

56.3 

38.1 

20.1 

7.0 

62.8 

561 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

96.4 

87.1 

69.7 

51.1 

35.0 

13.5 

69.6 

505 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.9 

97.5 

90.4 

79.7 

64.4 

47.7 

31.0 

14.0 

66.9 

4106 

MONTH:  DEC 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

90.4 

74.8 

52.8 

30.7 

13.4 

70.4 

322 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

93.1 

81.0 

58.9 

36.1 

13.4 

72.8 

321 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.8 

86.5 

68.6 

45.9 

23.2 

76.7 

547 

09-11 

100.0 

100.0 

98.2 

91.6 

82.3 

65.7 

46.6 

30.5 

16.8 

67.7 

560 

12-14 

100.0 

99.5 

89.1 

75.7 

59.4 

41.7 

28.4 

16. 8 

9.8 

56.6 

559 

15-17 

99.8 

99.1 

84.1 

67.3 

50.7 

35.7 

25.5 

15.0 

7.5 

53.3 

560 

18-20 

100.0 

100.0 

96.7 

87.9 

70.8 

53.4 

38.9 

23.7 

9.6 

62.7 

552 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

95.7 

85.5 

70.4 

49.2 

29.4 

13.3 

68.9 

490 

ALL 

■OURS 

100.0 

99.8 

95.4 

88.2 

76.7 

61.7 

44.8 

27.9 

13.3 

65.4 

3911 
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OPERATING  LOCATION 

uswmc,  unniu  hc 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAM:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  ALL 


BOURS 

LSI 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MBAH 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.9 

99.6 

97.8 

92.6 

81.2 

62.9 

37.7 

16.2 

73.4 

5677 

03-05 

100.0 

100.0 

99.8 

99.0 

95.7 

88.5 

75.7 

53.1 

25.9 

78.3 

6089 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

95.6 

88.8 

75.9 

53.7 

26.7 

78.6 

8137 

09-11 

100.0 

99.7 

97.8 

91.7 

79.8 

60.9 

39.9 

21.8 

10.6 

64.8 

7856 

12-14 

99.9 

98.f 

91.0 

76.3 

53.0 

32.2 

18.4 

10.2 

4.8 

53.0 

7853 

15-17 

99.9 

97.4 

86.8 

66.6 

43.3 

26.0 

15.9 

8.4 

3.7 

49.4 

7859 

18-20 

100.0 

98.9 

94.2 

81.3 

62.5 

42.3 

25.9 

13.8 

6.0 

57.0 

7843 

21-23 

100.0 

99.8 

98.9 

94.5 

82.9 

65.7 

43.9 

24.1 

9.7 

66.5 

6820 

ALL 

NOUNS 

100.0 

99.2 

95.7 

87.5 

74.4 

59.1 

43.4 

26.9 

12.5 

64.4 

58134 
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PART  P 


PRESSURE  SUMMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IR  PART  P  IS  TAKES  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  1-HOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COURTS.  THIS  SUIMARY  IS  ROT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARB:  1  MILLIBAR  -  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (HG). 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAR/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  *  6 


HOURS 

(1ST) 

STATS 

JIM 

0000 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.3 

6.185 

146 

0300 

HEAR 

SO 

TOT  OBS 

1020.7 

6.329 

145 

0600 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1021.0 

6.586 

231 

0900 

MBMf 

SD 

TOT  OBS 

1022.4 

6.854 

215 

1200 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1022.2 

6.866 

214 

1500 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.4 

6.822 

216 

1800 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.6 

6.671 

215 

2100 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1020.8 

6.540 

213 

ALL 

MUM 

1020.9 

HOURS 

8D 

TOT  CM 

6.720 

1595 

FEB 

MAR 

APR 

1019.5 

7.786 

153 

1016.2 

7.744 

164 

1014.7 

5.756 

159 

1019.3 

7.973 

149 

1015.6 

7.809 

163 

1014.1 

5.705 

159 

1019.3 

7.472 

223 

1015.4 

7.402 

251 

1013.8 

6.393 

244 

1020.7 

7.472 

205 

1016.8 

7.635 

228 

1015.3 

6.540 

222 

1020.6 

7.573 

206 

1016.3 

7.689 

228 

1014.7 

6.362 

222 

1017 .9 
7.507 

205 

1013.8 

7.625 

228 

1012.7 

6.341 

223 

1017.9 

7.388 

205 

1013.4 

7.561 

228 

1011.9 

6.217 

223 

1019.2 

7.336 

204 

1014.8 

7.511 

228 

1013.4 

6.138 

223 

1019.3 

7.610 

1550 

1015.2 

7.694 

1718 

1013.8 

6.316 

1675 

HAY 

JUN 

JUL 

1012.9 

4.041 

166 

1013.9 

3.017 

163 

1016.0 

2.497 

188 

1012.4 

4.040 

166 

1013.6 

3.103 

163 

1015.7 

2.494 

184 

1013.2 

4.469 

250 

1014.1 

3.048 

247 

1016.3 

2.357 

249 

1014.2 

4.622 

232 

1015.0 

3.034 

230 

1017.4 

2.333 

229 

1013.7 

4.506 

232 

1014.5 

3.055 

231 

1016.8 

2.320 

228 

1011.9 

4.469 

233 

1012.8 

3.073 

232 

1015.0 

2.306 

228 

1010.9 

4.422 

231 

1011.8 

3.124 

232 

1014.0 

2.385 

228 

1012.2 

4.393 

233 

1012.8 

3.068 

232 

1015.0 

2.370 

228 

1012.7 

4.512 

1743 

1013.6 

3.233 

1730 

1015.8 

2.600 

1762 

AUG 

SEP 

OCT 

1015.1 

2.581 

198 

1016.1 

3.214 

174 

1018.2 

4.525 

160 

1014.9 

2.561 

193 

1015.8 

3.199 

174 

1017.9 

4.591 

160 

1015.5 

2.467 

263 

1016.5 

3.505 

235 

1018.3 

4.913 

240 

1016.6 

2.420 

237 

1017.7 

3.629 

224 

1019.6 

5.037 

220 

1016.1 

2.501 

238 

1017.1 

3.520 

223 

1018.8 

4.935 

222 

1014.0 

2.646 

239 

1014.8 

3.496 

223 

1016.5 

4.879 

220 

1013 .0 

2.585 

239 

1014.4 

3.494 

221 

1016.4 

4.893 

220 

1014.2 

2.594 

238 

1015.9 

3.502 

224 

1017.8 

4.844 

220 

1014 .9 

2.771 

1845 

1016.0 

3.616 

1698 

1017.9 

4.959 

1662 

BOV 

DEC 

ANN 

1018.1 

6.951 

126 

1020.8 

6.603 

110 

1016.7 

5.811 

1907 

1017.6 

7.036 

125 

1020.6 

6.680 

108 

1016. 3 

5.874 

1889 

1018.0 

6.890 

200 

1020.6 

7.557 

170 

1016.6 

6.011 

2803 

1019.6 

7.167 

188 

1022.2 

7.511 

188 

1018.0 

6.207 

2618 

1018.9 

7.158 

190 

1021.8 

7.494 

187 

1017.5 

6.215 

2621 

1016.6 

7.035 

190 

1019.3 

7.432 

187 

1015.3 

6.069 

2624 

1016.9 

7.037 

188 

1019.8 

7.414 

188 

1014.8 

6.227 

2618 

1018.2 

7.175 

187 

1021.0 

7.535 

182 

1016.1 

6.199 

2612 

1018.0 

7.124 

1394 

1020.8 

7.416 

1320 

1016.4 

6.177 

19692 
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operating  LOCATION  *a- 
UHRIK,  ASHEVILLE  AC 


ALTIMETER  SETTING  IA  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  EMBER:  722570 

STATION  NAME: 

LSI  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KLLLEEN  TX 

6 

PERIOD  OP 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP 

91 

HOURS 

(LRT) 

|  STATS 

|  JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

MU* 

30.18 

30.13 

30.03 

30.00 

29.95 

29.99 

30.05 

30.03 

30.05 

30.10 

30.09 

30.16 

30.06 

8D 

.178 

220 

.221 

.165 

.117 

.088 

.072 

.073 

.091 

.129 

.197 

.187 

.163 

AW  OBS 

146 

153 

164 

158 

166 

163 

188 

197 

174 

160 

126 

110 

1905 

0300 

MUR 

30.16 

30.12 

30.02 

29.98 

29.94 

29.98 

30.04 

30.02 

30.04 

30.10 

30.08 

30.15 

30.05 

80 

.180 

.226 

.223 

.163 

.116 

.090 

.072 

.073 

.092 

.130 

.200 

.189 

.165 

TOT  GBS 

145 

149 

163 

159 

166 

163 

184 

193 

174 

160 

125 

108 

1889 

0600 

WAR 

30.16 

30.12 

30.01 

29.97 

29.96 

29.99 

30.06 

30.04 

30.06 

30.10 

30.08 

30.15 

30.05 

SO 

.188 

.212 

.213 

.184 

.128 

.090 

.069 

.071 

.100 

.139 

.196 

.214 

.169 

TOT  0B8 

231 

223 

251 

244 

249 

248 

249 

263 

234 

240 

200 

170 

2802 

0900 

HEAR 

30.20 

30.16 

30.05 

30.01 

29.99 

30.02 

30.09 

30.07 

30.09 

30.14 

30.13 

30.20 

30.09 

80 

.194 

.213 

.220 

.188 

.133 

.090 

.068 

.070 

.103 

.143 

.205 

.214 

.175 

TOT  OBS 

216 

205 

228 

223 

232 

230 

229 

237 

224 

220 

188 

188 

2620 

1200 

MAR 

30.20 

30.15 

30.04 

30.00 

29.97 

30.00 

30.07 

30.05 

30.08 

30.12 

30.11 

30.19 

30.08 

SO 

.195 

.215 

.221 

.185 

.130 

.090 

.068 

.072 

.100 

.142 

.205 

.213 

.175 

TOT  CBS 

214 

206 

229 

223 

232 

231 

228 

238 

223 

222 

188 

187 

2621 

1500 

HEAR 

30.11 

30.07 

29.96 

29.94 

29.92 

29.95 

30.02 

29.99 

30.01 

30.05 

30.05 

30.12 

30.01 

80 

.194 

.214 

.220 

.183 

.129 

.090 

.067 

.074 

.099 

.139 

.200 

.211 

.171 

TOT  OBS 

216 

205 

228 

223 

233 

232 

228 

239 

223 

220 

190 

187 

2624 

1800 

HEAR 

30.12 

30.07 

29.95 

29.91 

29.89 

29.92 

29.99 

29.96 

30.00 

30.05 

30.05 

30.13 

30.00 

SO 

.190 

.211 

.218 

.180 

.127 

.092 

.069 

.075 

.099 

.139 

.200 

.211 

.175 

TUT  OBS 

215 

205 

228 

223 

231 

232 

229 

240 

221 

220 

188 

188 

2620 

2100 

WAR 

30.15 

30.11 

29.99 

29.96 

29.93 

29.95 

30.02 

30.00 

30.04 

30.09 

30.09 

30.16 

30.04 

SD 

.186 

.209 

.217 

.177 

.128 

.090 

.069 

.075 

.099 

.139 

.204 

.213 

.174 

TOT  OBS 

214 

204 

229 

223 

234 

232 

228 

237 

224 

221 

187 

182 

2615 

ALL 

HEAR 

30.16 

30.11 

30.00 

29.97 

29.94 

29.98 

30.04 

30.02 

30.05 

30.09 

30.09 

30.16 

30.05 

■HIM 

80 

.191 

.217 

.221 

.182 

.130 

.095 

.076 

.080 

.103 

.142 

.203 

.210 

.174 

TOT  OBS 

1597 

1550 

1720 

1676 

1743 

1731 

1763 

1844 

1697 

1663 

1392 

1320 

19696 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


STATION  PRESSURE  IH  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570 

STATIOH 

LST  TO 

RAMS: 

UTC:  ♦ 

BOOO  AAF/KILLEEN  TX 

6 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP 

91 

hours 

(LST) 

STATS 

JM 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JU1V 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

HEM 

29.17 

29.12 

29.04 

29.00 

28.96 

28.99 

29.05 

29.03 

29.05 

29.10 

29.09 

29.16 

29.06 

SO 

.170 

.214 

.216 

.158 

.113 

.086 

.072 

.072 

.090 

.125 

.192 

.182 

.158 

TOT  CBS 

147 

153 

164 

157 

166 

163 

188 

197 

174 

160 

127 

109 

1905 

0300 

MEM 

29.16 

29.12 

29.02 

28.98 

28.94 

28.98 

29.05 

29.02 

29.04 

29.10 

29.08 

29.15 

29.05 

SO 

.175 

.219 

.217 

.159 

.112 

.088 

.071 

.072 

.090 

.127 

.195 

.184 

.161 

TOT  OSS 

145 

149 

163 

159 

166 

163 

184 

193 

174 

160 

125 

108 

1889 

0600 

HEM 

29.16 

29.11 

29.01 

28.97 

28.96 

28.99 

29.06 

29.04 

29.06 

29.10 

29.08 

29.15 

29.05 

80 

.184 

.206 

.207 

.178 

.124 

.087 

.069 

.070 

.099 

.136 

.191 

.208 

.165 

TOT  CBS 

231 

223 

251 

244 

249 

248 

249 

263 

234 

240 

200 

170 

2802 

0900 

MEM 

29.20 

29.15 

29.05 

29.01 

28.99 

29.02 

29.09 

29.07 

29.09 

29.14 

29.13 

29.19 

29.09 

SO 

.189 

.207 

.214 

.183 

.129 

.088 

.068 

.070 

.101 

.139 

.199 

.208 

.170 

TOT  OBS 

216 

205 

228 

223 

232 

230 

229 

237 

224 

220 

188 

188 

2620 

1200 

MEM 

29.19 

29.15 

29.04 

29.00 

28.98 

29.01 

29.07 

29.05 

29.08 

29.12 

29.11 

29.18 

29.08 

80 

.190 

.209 

.215 

.180 

.126 

.088 

.068 

.071 

.098 

.138 

.199 

.208 

.170 

TOT  OBS 

214 

206 

229 

223 

232 

231 

228 

238 

223 

222 

188 

187 

2621 

1500 

MEM 

29.11 

29.08 

28.97 

28.94 

28.92 

28.96 

29.02 

28.99 

29.01 

29.05 

29.05 

29.11 

29.02 

80 

.188 

.208 

.214 

.178 

.125 

.087 

.066 

.072 

.097 

.136 

.195 

.205 

.167 

TOT  OBS 

216 

205 

228 

223 

233 

232 

228 

239 

223 

220 

190 

187 

2624 

1800 

MEM 

29.12 

29.07 

28.95 

28.92 

28.90 

28.93 

28.99 

28.97 

29.00 

29.05 

29.05 

29.12 

29.00 

80 

.184 

.205 

.212 

.175 

.123 

.088 

.067 

.072 

.097 

.136 

.195 

.205 

.170 

TOT  OBS 

215 

205 

228 

223 

231 

232 

229 

240 

221 

220 

188 

188 

2620 

2100 

HEM 

29.15 

29.11 

28.99 

28.96 

28.93 

28.96 

29.02 

29.00 

29.04 

29.09 

29.09 

29.16 

29.04 

80 

.181 

.203 

.211 

.173 

.123 

.087 

.068 

.074 

.098 

.135 

.199 

.207 

.169 

TOT  OBS 

214 

204 

229 

223 

234 

232 

228 

237 

224 

221 

187 

182 

2615 

ALL 

MEM 

29.16 

29.11 

29.01 

28.97 

28.95 

28.98 

29.04 

29.02 

29.05 

29.09 

29.09 

29.15 

29.05 

HOURS 

SO 

.186 

.210 

.216 

.177 

.126 

.092 

.075 

.078 

.101 

.138 

.198 

.205 

.169 

TOT  OBS 

1598 

1550 

1720 

1675 

1743 

1731 

1763 

1844 

1697 

1663 

1393 

1319 

19696 

* 
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FART  G 


CROSSWIND  SUMMARY 


CRDSSWIND  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARB  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BT  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MOUTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LOT  COMBINED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LOT  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  "CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT*  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  18  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE  (8). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Pago  344 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/K2LLEKH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LOT)  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (RTS) 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

CBS 

GB10 

GB15 

GE25 

CSS 

GE10 

GB15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.8 

.5 

436 

2.5 

435 

2.5 

680 

7.1 

.8 

645 

CATEGORY  B 

3.4 

.6 

524 

3.3 

.4 

520 

4.6 

.6 

787 

9.3 

2.2 

.1 

760 

TIME  (LOT) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE10 

GB15  GH25 

OBS 

GB10 

GB15 

GS25 

OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GB25 

CSS 

CATEGORY  A 

11.5 

.9 

645 

7.4 

.2 

648 

2.8 

.2 

646 

3.3 

.2 

572 

CATEGORY  B 

14.1 

3.2 

739 

9.3 

1.8 

.1 

721 

3.1 

1.4 

.1 

712 

4.5 

.8 

651 

TIME  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GB10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

OK25 

OBS 

CATEGORY  A 

6.2 

.4 

3264 

5.2 

.3 

4707 

CATEGORY  B 

8.1 

1.9 

.1 

3719 

6.7 

1.5 

.1 

5414 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U8AFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF /KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

0810 

GB15  GE25 

OBS 

GS10 

GB15 

GS25 

OBS 

GB10 

GE15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

2.7 

451 

2.7 

.4 

448 

1.5 

.2 

654 

6.0 

613 

CATEGORY  B 

3.8 

.8 

529 

2.5 

.9 

.2 

559 

2.2 

.4 

773 

7.3 

1.9  725 

TIMS  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GE10 

GB1S  GE25 

OBS 

GB10 

GB15 

GB2S 

OBS 

GB10 

GB15  GB25 

OBS 

GE10 

GE15  GB25  OBS 

CATEGORY  A 

8.0 

.2 

613 

4.4 

.3 

611 

2.3 

612 

2.0 

.4  555 

CATEGORY  B 

11.1 

2.3  .1 

701 

8.0 

1.6 

.4 

688 

2.8 

.3 

681 

4.0 

.3  .3  619 

TUC  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPUD  RTS 

0810 

OBIS 

GS25 

OBS 

GB10 

GB15 

OE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.4 

.1 

3103 

3.8 

.2 

4557 

CATEGORY  B 

6.2 

1.3 

.1 

3568 

5.3 

i.i 

.1 

5275 

G  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PBBCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR 


CATEGORY  A:  ANY  CBILIRG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  CBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (EOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMS  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GB10 

GB15 

GE25  CBS 

GE10 

GB15  GE25  CBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

490 

1.2 

.2 

489 

2.7 

733 

10.8 

1.0 

688 

CATEGORY  B 

3.8 

1.0 

582 

2.9 

1.0 

622 

5.3 

1.0  .1  885 

13.9 

3.4  .2 

813 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

CE10 

GE15 

GB25 

OBS 

GB10 

GB15 

CE2S  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GB10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

U.5 

a.o 

686 

8.9 

1.3 

685 

2.6 

.1  687 

1.3 

616 

CATEGORY  B 

16.0 

4.6 

.7 

763 

12.1 

4.8 

.3  746 

3.9 

.8  .1  749 

2.5 

.7 

677 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE10 

CB15 

GB25 

OBS 

GE10  GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

7.2 

.9 

3479 

5.4  .6 

5074 

CATEGORY  B 

10.1 

2.9 

.3 

3956 

7.8  2.2  .2 

5837 

0  -  2  -  3 
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OPKRATIBC  LOCATICR 

osapexac,  asheville  bc 


PERCBRTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURKBRCE  OF  CROSSWIHDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATICMS 

MAORETIC  RURWAY  HEAD IRQ:  149-329 

STATIC*  ROWER :  722S70  STAXIOR  RAMS:  ROOD  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  WORTH:  APR 


CATEGORY  A:  ARY  CBILIHQ  OR  VISIBILITY  (BOURLT  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WIRDS  REPORTED  WITHIR  THE  BOOR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GB10 

GS15 

GB2S 

OBS 

GE10 

OBIS 

GE25  OBS 

0810 

6815  6825  OBS 

6E10 

6B15  6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.3 

478 

1.0 

489 

2.4 

.3 

696 

9.0 

1.2  .1 

667 

CATE OORT  B 

1.4 

.2 

577 

1.4 

.2 

637 

3.7 

1.2 

.1  860 

11.0 

3.7  .4 

780 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (US) 

QEIO 

0E19 

GE2S 

OBS 

GS10 

GE15 

GE25  OBS 

GE10 

OBIS  GS25  OBS 

GB10 

GE15  6E25 

OB8 

CATEGORY  A 

9.7 

.3 

668 

7.2 

1.0 

668 

3.4 

.4 

669 

1.8 

.2 

604 

CATEGORY  B 

19.4 

3.6 

.3 

745 

10.9 

3.2 

725 

5.2 

.7 

729 

2.6 

.1 

682 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

B3URS 

SPEED  US 

0810 

0815 

GE25 

OBS 

0810  0815 

0825 

OBS 

OtttQDW  A 

6.3 

.7 

.0 

3368 

4.8  .5 

.0 

4939 

CATEGORY  B 

9.1 

2.4 

.2 

3839 

6.7  1.7 

.1 

5735 

Q  -  2  -  4 
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operating  location  *a 


nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR06SWINDS 
FROM  BOUHLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


149-329 


STATIC*  NUMBER:  722570  STATIC*  NAME:  HOOD  AAF/KILLKKN  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  MAY 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  Oft  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOU ELIES  ♦  SPECIALS) 


Tm  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

GSIO 

OKI  3 

OE25  CBS 

OEIO 

OBIS  0E25 

OBS 

OEIO 

OBI 5  OE25 

OBS 

GB10 

OBI 5  GK25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.0 

498 

.9 

578 

2.0 

.4 

715 

3.9 

.3 

698 

CATEGORY  B 

3.0 

.6 

*  627 

2.3 

.5 

745 

2.6 

1.0  .1 

909 

6.9 

1.8 

813 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

0E10 

OBIS 

GB25  OBS 

OHIO 

OK15  OE25 

OBS 

OEIO 

0B15  OE25 

OBS 

OHIO 

OBI  5  QK25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.2 

.1 

695 

3.2 

.1 

698 

1.9 

698 

1.4 

.4 

565 

CATEGORY  B 

7.9 

1.5 

.3  785 

7.5 

1.4  .1 

759 

3.2 

.4 

760 

3.6 

1.2  .3 

664 

TIMS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

SOURS 

SRD  m 

OEIO 

OE15 

0E25 

OBS 

OEIO 

OBI  5 

OE25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.0 

.2 

3504 

2.5 

.2 

5145 

CATEGORY  I 

5.5 

1.2 

.1 

4026 

4.7 

i.i 

.1 

6062 

0  -  2  -  5 
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operating  ucmai  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

osafrac,  asheville  nc  from  bourlt  observations 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  RAMS:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MONTH:  JUN 


CATEGORY 

A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B: 

HIGHEST  WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  ♦ 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (NTS) 

GE10 

0X15 

CS25  OBS 

G810 

GE1S  GE25  OBS 

C810  GE15  GB25  OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

•8 

488 

.7 

573 

1.7  711 

4.2 

691 

CATEGORY  E 

1.3 

.4 

558 

1.4 

.3 

696 

3.7  .6  814 

7.6 

.9 

.3 

786 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RE) 

GE10 

GE15 

OE25  OBS 

GE10 

GE15  GB25  OBS 

GS10  0815  GE25  OBS 

GB10 

GE15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.5 

692 

2.0 

.1 

695 

2.3  .9  .1  695 

i.i 

.2 

559 

CATEGORY  • 

7.5 

.9 

.3  747 

5.0 

.9 

.3  759 

4.5  1.9  .3  749 

1.6 

.8 

.2 

619 

TUB  (1ST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

0810 

0815 

GB25 

OBS 

0810  GB15  GE25 

OBS 

CNSMONY  A 

2.7 

.2 

.0 

3484 

2.1  .2  .0 

5104 

CATEOONT  B 

5.7 

1.0 

.2 

3855 

4.3  .9  .2 

5728 

0  -  2  -  6 
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operating  location  •** 
onnnc,  AaasvxLLS  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWIRDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AA7/KILLEEH  XX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL 


OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSHINDS 

anFKMC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  HOMIER:  722S70  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECCED:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTS:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


m  (LST) 

OOOO  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

CBBIO 

GS15  GE25  OBS 

GS10 

GS15 

G825  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

.2 

586 

646 

.3 

742 

2.1 

716 

CATEGORY  B 

.2 

597 

691 

.6 

822 

4.0 

.7  748 

TIM  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTB) 

OHIO 

0815  0825  OBS 

G810 

GB15 

GE25  OBS 

GB10 

GB15  GE25  OBS 

6E10 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

1.8 

718 

2.5 

.1 

715 

.7 

.1  717 

.2 

629 

CATEGORY  B 

3.8 

.8  .1  746 

3.1 

.4 

766 

1.7 

.9  .4  770 

.2 

643 

TIM  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPUD  KTS 

0810 

G815 

0825 

OBS 

OEIO  CB15  GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.5 

.1 

3608 

1.0  .0 

5469 

CATEGORY  B 

2.6 

.5 

.1 

3852 

1.8  .4  .1 

5783 

G  -  2  -  B 
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operating  location  -a* 

OSAFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


149-329 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAP/KILLEBN  IX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  GR  VISIBILITY  (HOURLY  CSS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LOT) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0600 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GS15  GE25 

OB S 

GEIO 

GB15 

GS25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  CSS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.6 

522 

1.0 

578 

1.6 

683 

5.6 

.1 

674 

CATEGORY  B 

1.0 

.5 

582 

1.5 

.3 

.2  664 

2.1 

.4 

844 

7.6 

1.3 

768 

TIME  (LOT) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GE15  GB25 

OBS 

GB10 

GB15 

GE25  OBS 

GB10 

GE15  GE25  DBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.8 

668 

5.8 

.3 

672 

2.7 

667 

.5 

.2 

579 

CATEGORY  B 

7.8 

1.3 

719 

8.6 

3.3 

.1  764 

4.4 

1.2 

733 

1.0 

.2 

617 

TIME  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RE 

GEIO 

6815 

GE25 

OBS 

GEIO  GB15 

0825 

OBS 

CATEGORY  A 

4.1 

.1 

3364 

3.0  .1 

5043 

CATBOORY  B 

6.0 

1.5 

.0 

3828 

4.4  1.1 

.0 

5691 

0  -  2  -  9 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  HUMBER:  722370  STATION  NAM:  HOOD  AAF/KILLESN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  OCT 


CATEGORY 

A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B: 

HIGHEST  WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  ♦ 

SPECIALS) 

TIM  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0600 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

0810 

0815 

0825  OBS 

esio 

G815  GE25  OBS 

OHIO  GB15  GE25  OBS 

GB10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.4 

480 

1.3 

.2 

550 

1.2  684 

6.7 

.3 

661 

CATEGORY  B 

1.5 

527 

2.4 

.9 

633 

2.5  .4  787 

9.9 

2.2 

715 

TIM  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (EXS) 

0810 

GE13 

0823  OBS 

GE10 

GE15  GS25  OBS 

GB10  OBIS  GB25  OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

7.7 

.8 

663 

3.6 

658 

1.2  661 

.9 

.4 

545 

CATEGORY  ■ 

11.6 

3.6 

.1  698 

6.1 

.9 

687 

1.6  .1  675 

1.2 

.3 

577 

TIM  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GE10 

OBIS 

GE25 

OBS 

GB10  CB15  GR25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.1 

.2 

3327 

3.1  .2 

4902 

CATEGORY  B 

6.3 

1.4 

.0 

3562 

4.8  1.1  .0 

5299 

0-2-10 


USAFETAC/DS— 92/275  -  Page  354 


operating  location  -a* 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  8000  AAF/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

L3T  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  DBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE10 

GK15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GB15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

3.2 

376 

1.6 

.3 

375 

1.3 

596 

7.6 

.9  564 

CATEGORY  B 

4.7 

1.8 

445 

2.9 

.7 

443 

3.0 

.9  701 

10.3 

3.4  .5  651 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE10 

GB15  GE25 

OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

OBS 

GB10 

GB15  GE25  OBS 

GE10 

GB15  GE25  OSS 

CATEGORY  A 

12.1 

1.2 

564 

6.7 

.2 

567 

1.2 

562 

2.0 

.2  505 

CATEGORY  B 

14.2 

5.1  .3 

613 

10.3 

2.8 

603 

2.7 

.5  593 

4.1 

.9  541 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KT8 

GE10 

CB15 

GE25 

OBS 

GB10 

GB15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

5.7 

.5 

2853 

4.7 

.4 

4109 

CATEGORY  B 

8.0 

2.5 

.2 

3161 

6.7 

2.1 

.1 

4590 

0-2-11 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CRDSSWIND3 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  149-329 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (ATS) 

GB10 

GB15  GE25  OBS 

GE10 

GE15  GB25  OBS 

GB10 

GE15 

6E25 

OBS 

GE10 

6E15  GE25 

OBS 

cmooicr  A 

1.2 

325 

2.5 

324 

1.5 

.2 

550 

5.3 

563 

CATEGORY  B 

2.2 

.3  363 

2.5 

.5  366 

3.3 

.5 

.2 

636 

7.8 

2.0 

641 

Tim  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

0X10 

0X15  GE25  OBS 

GB10 

GS15  GB25  OBS 

GB10 

GB15 

GB25 

OBS 

GE10 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

10.2 

.7  560 

6.9 

562 

2.2 

.5 

554 

.6 

.2 

494 

CATEGORY  B 

15.0 

4.0  620 

8.5 

2.0  609 

3.5 

1.3 

.3 

600 

1.1 

.2 

531 

Tim  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

0810 

GB15 

GE25 

OBS 

GE10 

GB15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

5.2 

.3 

2789 

4.1 

.2 

3932 

CATEGORY  B 

7.6 

2.0 

.1 

3106 

6.0 

1.5 

.1 

4366 

0-2-12 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE 


.'•►.gUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


149-329 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  '  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (NTS) 

GE10 

GB15  GE25 

CBS 

GB10 

GE15  GE25 

OBS 

GB10 

GB15 

GE25 

OBS 

GB10 

GE15 

GK25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.3 

.0 

5685 

1.2 

.1 

6098 

1.6 

.1 

8151 

5.8 

.4 

.0 

7866 

CATEGORY  B 

2.1 

.5 

6495 

1.9 

.5  .0 

7277 

2.9 

.6 

.0 

9603 

8.3 

2.0 

.1 

8934 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

8»  (RTS) 

GE10 

GB15  GE25 

OBS 

GE10 

CB15  GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CAlmdRY  A 

7.0 

.5 

7859 

5.0 

.3 

7866 

2.1 

.2 

.0 

7855 

1.2 

.2 

6830 

CATEGORY  B 

10.6 

2.6  .2 

8593 

7.9 

2.0  .2 

8571 

3.2 

.8 

.1 

8478 

2.2 

.5 

.1 

7445 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RT8 

GB 10 

GE15 

GE25 

OBS 

GE10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.3 

.3 

.0 

39597 

3.3 

.2 

.0 

58210 

CATEGORY  B 

6.5 

1.6 

.1 

44179 

5.1 

1.2 

.1 

65396 

G  -  2  -  13 
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PART  H 


DEGREE  DAT  SIMORIBS 


DEGREE  DATS. 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  (KAX+HIN/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OF  DECREE  DAYS  FOR  EACH  MONTH  IN  EACH  YEAR  OP  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  BACH  SUMMARY  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-TEAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- TEAR  POR  PROVIDES  AMS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  POR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAT  (OR  DAYS)  THAT 
CARNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DATS. 

ONE  -HEATING  DEGREE  OAT*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGRBE  THAT  THE 
WAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  "BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IP  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DATS. 

COOLING  DEGREE  DATS. 

ONE  'COOLING  DEGREE  DAT*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVER  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DATS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEER  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
'BASE  TEMPERATURE"  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  rr  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SUM4ARIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 


H  -  1  -  2 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ArSBEVILLE  HC 


HEATING  DEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TB4PERATURE  65 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBR  TX 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  SEP  91 


YEARS  j 

j  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUH 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1962 

650 

208 

291 

65 

i 

32 

210 

467 

1924 

1963 

715 

436 

134 

32 

6 

2 

201 

680 

2206 

1964 

529 

543 

236 

46 

2 

42 

195 

444 

2037 

1965 

412 

503 

470 

31 

i 

53 

104 

361 

1935 

1966 

664 

442 

181 

37 

14 

50 

142 

503 

2033 

1967 

441 

376 

76 

4 

9 

6 

36 

178 

442 

1568 

1968 

517 

483 

246 

47 

16 

307 

451 

2067 

1969 

402 

380 

383 

23 

10 

5 

112 

301 

ft*** 

1616 

1990  | 

244 

190 

63 

7 

# 

71 

***• 

**** 

575 

1991  | 

|  ft*** 

At** 

*•*• 

ft*** 

4 

9 

13 

MEAN 

1  541 

401 

245 

38 

5 

0 

1 

46 

204 

478 

SO  1 

1  121.87 

113.56 

122.41 

19.24 

4.74 

1.58 

3.20 

32.00 

70.37 

98.67 

H  -  2  -  1 
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GratKrnK  LOCATION 
U8AFETAC,  ABBEVILLE  NC 


COOLING  DEGREE  DATS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEMPERATURE  65 


STATION  HUNBER:  722570  STATION  HAMS:  BOCO  AAF/KILLESH  TX 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  SEP  91 


TEARS  | 

|  JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

jib 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1962 

25 

20 

110 

357 

449 

636 

711 

461 

263 

10 

3042 

1963 

1 

8 

81 

245 

341 

525 

649 

641 

439 

281 

43 

3254 

1964 

2 

10 

140 

276 

446 

605 

628 

369 

57 

61 

17 

2611 

1965 

10 

2 

160 

237 

435 

578 

578 

475 

116 

SO 

11 

2652 

1966 

3 

2 

30 

131 

287 

495 

675 

614 

432 

116 

65 

21 

2871 

1967 

14 

7 

127 

250 

271 

567 

647 

606 

311 

153 

29 

3 

2985 

1968 

6 

35 

111 

271 

446 

457 

534 

326 

199 

24 

2 

2411 

1969 

22 

7 

6 

110 

168 

444 

624 

556 

360 

140 

33 

ft*** 

2470 

1990  | 

|  ft*** 

8 

41 

123 

341 

596 

555 

657 

443 

190 

ft*** 

ft*** 

2954 

1991  | 

|  •  *•• 

ft*** 

ft*** 

*•** 

348 

493 

607 

600 

329 

2377 

ISAM 

1 

6 

39 

153 

269 

489 

603 

612 

394 

168 

39 

7 

SD  | 

1  7.65 

7.86 

40.73 

55.83 

59.32 

56.88 

62.39 

51.08 

61.86 

72.44 

18.89 

8.64 

H  -  3  -  1 
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A  W  8 

CLIMATIC  BRIEF 

MAR  92 

STATIOH  SAME  l  HOOO  AAF/RILLEBH  TX 
LATITVDE/LOHOITUDB:  31  09  H  097  43  W 

BOURLT  OBS  PORs  OCT  81  -  SEP  91 

SW9MRT  OF  DAT  POR:  ROW  60-DEC  84,  SEP  87-SBP  91 
SOURS  SUmARIZED:  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC  t  *06 

FIELD  BLBV:  930  FT 
STATION  MSC:  722570 

CALL  SIGN:  KRLR 

SUPERSEDES:  OCT  87 

|  MOUTH  |  JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANN 

TOR  | 

EXTRN  MAX  TEMP  (F) 

86 

89 

96 

98 

98 

103 

106 

106 

101 

99 

91 

85 

106 

27 

HEAR  MAX  TEMP  (F) 

56 

61 

69 

77 

82 

89 

93 

93 

86 

78 

67 

59 

76 

27 

MEAR  TEMP  (F) 

47 

51 

59 

68 

73 

80 

83 

84 

77 

69 

58 

50 

67 

27 

NEAR  MIR  TEMP  (F) 

38 

41 

49 

58 

64 

71 

73 

73 

68 

59 

49 

41 

57 

27 

EXTRM  MIR  TEMP  (F) 

8 

15 

21 

32 

45 

51 

62 

62 

47 

33 

22 

9 

8 

27 

D/W  TEMP  GB  100  (F) 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

i 

0 

0 

0 

7 

27 

D/W  TEMP  CB  90  (F) 

0 

0 

1 

1 

4 

16 

24 

25 

12 

2 

I 

0 

85 

27 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

10 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

23 

27 

D/W  TEMP  LT  20  (F) 

1 

1 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

o 

i 

3 

27 

1  HEAT  IRC  DECREE  DATS 

541 

401 

245 

38 

5 

1 

0 

0 

1 

46 

204 

478 

1959 

30  j 

|  COOLING  DEGREE  DATS 

7 

6 

39 

153 

289 

489 

603 

612 

394 

168 

39 

7 

2806 

30  1 

1  HEAR  DBWPOIirr  TEMP  (F) 

35 

38 

44 

51 

67 

67 

63 

55 

47 

36 

54 

10 

HEAR  WET  BULB 

TEMP  (F) 

43 

45 

52 

58 

71 

73 

68 

60 

53 

43 

59 

10 

]  99.93%  WCPA  (FT) 

1300 

1400 

1500 

1450 

1150 

1100 

1100 

1200 

1400 

1350 

1350 

10 

1  HEAR  REL  HUM  07  LST(») 

74.3 

73.9 

74.7 

74.0 

82.3 

83.2 

80.7 

79.8 

81.9 

80.9 

79.8 

76.7 

78.6 

io  ; 

1  MEAR  REL  BUM  13  LST(») 

55.1 

53.8 

52.1 

49.6 

57.7 

56.3 

47.8 

46.3 

51.6 

54.7 

55.5 

56.6 

53.0 

10  1 

MAX  24HR  PPECIP  (IH) 

2.25 

3.67 

2.03 

5.54 

8.92 

3.52 

4.16 

5.65 

4.76 

4.74 

2.64 

2.45 

8.92 

28 

MAX  PRBCli  (1R) 

8.61 

5.30 

4.34 

7.06 

13.90 

6.32 

8.44 

13.30 

7.43 

10.07 

4.60 

3.63 

46.28 

28 

HEAR  PRECT^  (IR) 

1.96 

2.35 

2.27 

3.19 

4.27 

2.63 

2.09 

3.93 

2.64 

2.79 

1.72 

30.68 

28 

MIR  PRECIP  (IH) 

.32 

.51 

.72 

.21 

.98 

.05 

.02 

.20 

.09 

.23 

.14 

.14 

17.83 

28 

D/W  PRECIP  GH 

.01  (IH) 

8 

7 

8 

8 

9 

7 

5 

6 

8 

6 

7 

7 

86 

28 

j  D/W  PRECIP  GT 

.50  (IR) 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

22 

28 

|  MAX  24HR  SHFL 

(IR) 

5.0 

7.7 

1.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.2 

1.5 

7.7 

28 

MAX  8RFL  IIR) 

5.0 

8.2 

1.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.6 

1.5 

10.2 

28 

MEAR  8RPL  IR) 

.6 

1.4 

.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

.2 

3.2 

28 

D/W  SHFL  C«i  .1  (IR) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

mm 

0 

0 

0 

1 

# 

3 

28 

|  D/W  8RPL  OS  I 

5  (IR) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

■1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

28 

|  MAX  DLT  SP>  DEPTH  (IH) 

« 

5 

0 

0 

® 

° 

0 

0 

0 

2 

1 

5 

28  | 

PKVLRG  WRD  DIR  (DEG) 

35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

14-16 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

35-01 

17-19 

10 

MEAR  WRD  '  PD  (RTS) 

7 

7 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

6 

10 

MAX  WRD  SP  1  (RIS) 

46 

61 

« 

52 

85 

48 

54 

45 

48 

50 

53 

48 

85 

28 

1  SET  COWER  T  5/10  (5) 

56.7 

57.4 

54.9 

53.9 

59.1 

47.4 

35.4 

33.8 

43.7 

43.4 

51.0 

51.8 

48.7 

10 

j  D/W  TRURDE.  1ST0RMS 

1 

i 

3 

4 

6 

5 

4 

5 

4 

2 

1 

1 

37 

28 

|  D/W  FOG  (V:  BY 

LT  7  MI) 

12 

10 

11 

12 

14 

7 

4 

5 

9 

9 

10 

11 

114 

28 

LEGEND:  AN  - 

D/W  - 

S  - 

*  A  m 

*  * 

ARRUAL 

MEAR  HUMBER  OF  DATS  WITH 

BASED  OR  LESS  THAR  FULL  NORTHS 

INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 

DATA  ROT  AVAILABLE 

POR/YOR  -  PERIOD/TEARS  OF  RECORD 

WCPA  -  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

f  -  LESS  TRAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 

USAFETAC/DS — 92/275  -  Pago  363 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1 

MOUTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00-02 

28.0 

29.5 

27.8 

27.2 

29.3 

13.7 

4.1 

.7 

8.2 

19.6 

26.3 

26.5 

20.1 

10 

03  -  05 

31.7 

35.0 

29.9 

34.6 

38.2 

22.2 

10.9 

18.7 

29.5 

34.4 

28.1 

26.4 

10 

CIG 

06-08 

34.4 

37.4 

38.9 

36.4 

38.6 

22.1 

12.2 

6.3 

23.6 

34.6 

36.2 

36.2 

29.7 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

34.3 

37.4 

36.2 

33.1 

32.7 

22.1 

9.9 

4.9 

23.0 

31.2 

32.4 

35.5 

27.7 

10 

AND/OR 

12  -  14 

27.9 

28.8 

25.4 

22.8 

18.8 

8.0 

2.6 

1.4 

6.4 

19.9 

19.9 

26.2 

17.5 

10 

VS  BY 

15  -  17 

21.1 

24.5 

17.7 

13.8 

0.0 

2.7 

1.9 

.4 

3.7 

11.7 

12.5 

23.1 

11.8 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

19.0 

22.5 

15.6 

9.1 

8.6 

3.0 

.6 

1.7 

4.6 

12.3 

10.9 

24.9 

n.i 

10 

21  -  23 

23.7 

22.7 

20.3 

13.8 

11.3 

5.2 

.5 

i.i 

5.9 

11.7 

16.8 

26.7 

13.3 

10 

ALL 

27.4 

29.7 

26.5 

23.5 

23.0 

12.3 

5.4 

2.6 

11.9 

21.5 

23.3 

28.8 

19.1 

10 

00-02 

18.1 

21.5 

13.9 

14.9 

14.1 

5.1 

2.7 

.3 

5.2 

13.7 

16.8 

18.5 

12.1 

10 

03  -  05 

22.3 

28.1 

18.4 

21.5 

19.2 

9.9 

6.2 

1.2 

9.9 

19.6 

22.4 

19.8 

16.5 

10 

C2G 

06-00 

23.5 

28.3 

23.8 

25.3 

21.7 

12.0 

7.5 

4.6 

15.2 

26.6 

22.9 

27.1 

19.9 

10 

LT  3500  FT 

09-11 

22.8 

24.3 

18.2 

18.7 

12.8 

6.1 

2.3 

2.2 

8.5 

19.2 

17.6 

23.8 

14.7 

10 

AND/OR 

12  -  14 

16.7 

17.9 

9.8 

7.2 

5.2 

1.0 

.7 

.4 

2.7 

9.9 

8.0 

17.1 

8.0 

10 

VS  BY 

15  -  17 

12.2 

14.2 

6.3 

2.1 

2.9 

.7 

.1 

.i 

2.2 

6.2 

5.7 

15.7 

5.7 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

11.1 

13.6 

6.7 

3.1 

2.7 

1.3 

.1 

.7 

2.8 

7.4 

5.3 

13.9 

5.7 

10 

21  -  23 

14.5 

14.6 

11.2 

5.3 

5.3 

2.5 

.2 

.6 

3.1 

7.5 

10.3 

17.4 

7.7 

10 

ALL 

17.5 

20.2 

13.4 

12.0 

10.3 

4.8 

2.5 

1.3 

6.2 

13.9 

13.2 

19.2 

10.8 

10 

00-02 

13.5 

15.5 

10.2 

8.6 

6.6 

2.7 

.7 

.2 

3.4 

9.4 

8.8 

15.1 

7.9 

10 

03  -  05 

16.3 

20.1 

12.3 

12.3 

10.7 

6.5 

3.3 

.8 

5.0 

15.3 

13.1 

16.4 

11.0 

10 

CIO 

06  -  08 

18.8 

21.3 

15.8 

18.0 

12.7 

5.8 

4.1 

1.6 

10.1 

20.3 

16.4 

22.4 

13.9 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

17.8 

19.6 

11.9 

12.9 

7.5 

2.2 

1.6 

.8 

4.6 

13.9 

11.5 

20.4 

10.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

11.8 

14.8 

6.4 

3.9 

3.2 

.1 

.4 

.4 

1.2 

6.8 

4.4 

15.2 

5.7 

10 

VSBY 

15  -  17 

10.2 

10.6 

4.4 

1.2 

1.7 

.3 

.1 

.i 

1.3 

4.7 

3.4 

12.6 

4.2 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

9.4 

11.5 

4.7 

2.2 

1.3 

.6 

.0 

.1 

2.4 

4.5 

4.4 

11.7 

4.4 

10 

21  -  23 

11.9 

13.2 

5.8 

3.3 

2.8 

1.4 

.0 

.0 

2.4 

6.1 

6.7 

12.8 

5.5 

10 

ALL 

13.7 

15.8 

8.9 

7.7 

5.8 

2.4 

1.3 

.5 

3.8 

10.2 

8.5 

15.9 

7.5 

10 

00-02 

2.3 

1.8 

1.2 

•« 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

2.2 

.9 

10 

03  -  05 

3.9 

3.3 

1.2 

.8 

.9 

.0 

.3 

.0 

.0 

2.7 

2.5 

1.5 

10 

CIO 

06-08 

5.3 

2.8 

1.0 

1.3 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.4 

6.9 

2.4 

10 

LT  200  FT 

09-11 

4.2 

2.0 

.9 

.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.0 

3.4 

1.3 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.1 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.4 

10 

VSBY 

15  -  17 

.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

.4 

10 

LT  1/2  Ml 

18  -  20 

1.2 

1.1 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

4.0 

.6 

10 

21  -  23 

1.4 

3.1 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.8 

3.2 

.8 

10 

ALL 

2.5 

2.0 

.6 

.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.2 

1.6 

3.4 

.9 

10 

1  HURRICANKS/TRCPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD 

1900  -  1986 

BR/TS 

JAN  FEB 

MAR 

APR  HAY  Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

60  NH 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/2 

0/1 

0/4 

0/1 

0/0 

o/o  o/o 

0/8 

120IW 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/4 

1/3 

2/7 

1/3 

0/0 

0/0  0/0 

4/17 

240IB1 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  7/9 

6/11 

11/18 

6/13 

0/2 

o/o  o/o 

29/53 

REMARKS  t  9  SUNWRY  OF  DAY  DATA  -  PART  TIME,  JUL  70  THRU  JAN  90. 
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DISTRIBUTION 


1WG,  Bldg  168,  Hardee  St.,  Ft  McPherson,  GA  30300-5000  .  1 

Dot  14,  1 WXG,  Bldg  90049,  Rm  1 18,  Gray  AAF,  W  Ft  Hood,  TX  76544-5076 . 1 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-51 18  . 2 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723  . 2 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 2 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  6222u-5458  . 3 


DIST 


08000100  LOCATION!  'A' 


onnnc,  ashbvi ui  i*c 


percbwp ibb  frequency  or  occurrence  op  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATION" 


ran  or  number:  722570  anno*  name:  booo  aaf/killeen  tx 

LSI  IO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


CXI  LI  NO 

IN 

FEET 

7 

OB 

6 

CB 

5 

OB 

4 

SB 

3 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GE  GB  GB 

2  1/2  2  1  1/2 

MI  LBS 

08 

1  1/4 

OB 

1 

08 

3/4 

OE 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

OB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CXIL 

47.8 

48.5 

48.7 

48.9 

49.1 

49.1 

49.3 

49.3 

49.3 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.6 

SB  20000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

OX 

18000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

OX 

16000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

OX 

14000 

52.5 

53.3 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

OX 

12000 

53.1 

53.8 

54.0 

54.2 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

OB 

10000 

56.2 

56.9 

57.1 

57.3 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

OX 

9000 

56.5 

57.3 

57.5 

57.6 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.4 

58.4 

CB 

8000 

56.7 

57.8 

56.0 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

OB 

7000 

57.3 

58.4 

58.5 

58.9 

59.1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

OB 

6000 

57.5 

58.5 

56.7 

59.1 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

OB 

5000 

58.4 

59.5 

59.6 

60.0 

60.2 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

OB 

4500 

58.9 

60.0 

60.2 

60.5 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

OB 

4000 

59.6 

60.7 

60.9 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

OB 

3500 

60.9 

62.0 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

OB 

3000 

61.0 

63.1 

63.3 

63.6 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

OB 

2500 

62.0 

63.6 

63.8 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

OB 

2000 

65.1 

67.6 

68.0 

68.4 

68.7 

68.7 

68.9 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

OB 

1000 

65.8 

68.4 

68.7 

•9.1 

69.5 

69.5 

69.8 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

OB 

1500 

69.1 

71.6 

72.2 

72.5 

72.9 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

OB 

1200 

70.7 

73.5 

74.0 

74.5 

75.1 

75.1 

75.5 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.2 

76.4 

OB 

1000 

72.4 

75.5 

76.0 

76.7 

77.3 

77.3 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.4 

78.5 

OB 

900 

72.7 

75.8 

76.7 

77.5 

78.0 

78.0 

78.4 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.3 

79.5 

OB 

800 

73.6 

77.1 

78.2 

78.9 

79.6 

79.6 

80.0 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.7 

80.7 

81.5 

81.6 

GB 

700 

74.4 

78.0 

79.5 

80.4 

81.3 

81.5 

81.8 

82.2 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

83.5 

83.6 

OB 

600 

74.4 

78.5 

80.0 

81.1 

82.2 

82.5 

83.1 

83.5 

83.5 

83.8 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.9 

85.1 

OB 

500 

75.6 

80.0 

81.6 

82.7 

84.0 

84.4 

85.1 

85.6 

85.6 

86.0 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

87.1 

87.3 

OB 

400 

75.6 

80.4 

82.5 

83.8 

85.5 

85.8 

86.7 

87.6 

87.6 

88.4 

88.5 

88.5 

88.9 

88.9 

89.8 

90.5 

OB 

300 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.1 

88.0 

89.1 

89.1 

90.2 

91.1 

91.3 

91.6 

91.6 

92.7 

93.6 

OB 

200 

76.2 

80.7 

83.6 

64.9 

86.7 

87.3 

88.2 

89.5 

89.5 

90.7 

92.2 

92.4 

93.1 

93.3 

94.9 

97.1 

OB 

100 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.3 

88.4 

89.6 

89.6 

91.5 

92.9 

93.1 

93.8 

94.4 

96.2 

98.7 

OB 

000 

76.2 

80.7 

83.6 

84.9 

86.7 

87.3 

88.4 

89.6 

89.6 

91.5 

92.9 

93.1 

93.8 

94.4 

96.5 

100.0 

total  man  op  obsbovaticrs  550 
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cmmrim  location  maina  frequency  or  occurrence  or  ceiling  versus  visibility 

aunmc,  mbhui  rc  not  hourly  observations 


MU: 

722570 

STUMOR  KMC:  HOOD  AAF/K1LLEER  CX 

PERIOD 

or  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

1ST  TO  UTC: 

♦  6 

NORTH: 

DEC 

HOURS: 

09-11 

ceiling 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

i* 

1 

61 

08 

GE 

ex 

08 

GE 

ge 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

FEET 

y 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HD  CEIL 

46.0 

47.2 

47.6 

47.8 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

46.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

or 

20000 

51.3 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GB 

10000 

51.3 

52.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

33.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

68 

16000 

51.3 

52.6 

32.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

61 

14000 

51.3 

32.6 

52.9 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

a 

12000 

32.0 

33.3 

53.6 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

61 

10000 

55.6 

56.8 

37.2 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

61 

9000 

36.5 

57.7 

58.1 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

0000 

57.9 

59.3 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

61 

7000 

59.0 

60.4 

60.9 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

68 

6000 

59.0 

60.6 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

68 

3000 

59.1 

60.7 

61.3 

61.5 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

68 

4300 

39.1 

60.7 

61.3 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

0 

4000 

60.7 

62.3 

62.9 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

61 

3300 

61.3 

62.9 

63.4 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

68 

3000 

61.6 

63.6 

64.3 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

68 

2300 

63.2 

63.5 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

61 

2000 

67.5 

70.0 

70.7 

70.9 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

68 

1800 

67.7 

70.2 

70.9 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

61 

1300 

72.1 

74.8 

75.8 

76.0 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

68 

1200 

73.3 

76.2 

77.3 

77.6 

77.6 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

68 

1000 

74.4 

77.1 

78.2 

78.7 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

61 

900 

76.2 

79.0 

80.1 

80.8 

81.3 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

68 

800 

76.6 

79.6 

80.6 

62.1 

82.8 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

84.0 

84.4 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

61 

700 

77.3 

80.6 

81.9 

83.3 

84.2 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.4 

85.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

600 

77.3 

81.7 

64.0 

85.6 

86.7 

67.2 

87.7 

87.9 

87.9 

88.3 

88.6 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

68 

300 

77.6 

82.4 

84.7 

86.7 

88.1 

88.8 

89.5 

90.1 

90.1 

90.4 

90.9 

91.1 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

68 

400 

77.8 

62.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.3 

90.2 

91.3 

91.3 

91.8 

92.7 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

61 

300 

77.8 

82.6 

64.9 

87.0 

88.6 

89.3 

90.6 

92.2 

92.2 

93.1 

94.8 

95.2 

95.6 

95.7 

96.3 

96.8 

6E 

200 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.5 

90.8 

92.4 

92.4 

93.3 

95.2 

95.9 

96.6 

96.8 

97.9 

98.6 

at 

100 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.5 

90.8 

92.4 

92.4 

93.3 

95.4 

96.1 

96.8 

97.0 

98.6 

99.6 

68 

000 

77.8 

82.6 

84.9 

87.0 

88.6 

89.5 

90.8 

92.4 

92.4 

93.3 

95.4 

96.1 

96.8 

97.0 

98.6 

100.0 

idem-  mm  or  observations  563 
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onmnn  location  *a 


STATIC* 


RC 


722570 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  SAME:  BOOO  MF/KILLEEH  TX 
LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 
DBC  HOURS:  12-14 


CEILING 

IR 

FEET 

OB 

7 

6S 

6 

08 

5 

GE 

4 

VISIBILITT  IR  STATUTE  MILES 

08  OB  OB  OB  GS 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GS 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

BO  CEIL 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

SB  20000 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

10000 

38.2 

58.4 

38.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

16000 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

14000 

58.2 

58.4 

58.4 

36.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

12000 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

39.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

08 

10000 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

OB 

9000 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OB 

0000 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

7000 

67.1 

67.5 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OB 

6000 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OB 

5000 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OB 

4500 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OB 

4000 

69.1 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

OR 

3500 

70.5 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

3000 

71.1 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OB 

2500 

72.9 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

OB 

2000 

78.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

OB 

1800 

78.8 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

1500 

81.3 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

1200 

82.1 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OB 

1000 

82.9 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

900 

84.5 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

800 

84.6 

86.8 

87.1 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

67.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OE 

700 

84.8 

87.3 

87.7 

88.2 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

600 

83.0 

88.4 

88.9 

89.5 

90.9 

91.1 

92.5 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

500 

85.4 

88.9 

89.6 

90.2 

92.1 

92.5 

94.1 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94. 6 

OB 

400 

83.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

94.8 

95.0 

95.9 

95.9 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

300 

85.4 

88.9 

89.8 

90.3 

92.3 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.6 

97.0 

97.5 

98.0 

98.8 

98.8 

OB 

200 

83.4 

88.9 

89.8 

90.3 

92.3 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.8 

97.7 

98.2 

98.8 

100.0 

100.0 

OB 

100 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.8 

97.7 

98.2 

98.8 

100.0 

100.0 

OB 

000 

85.4 

88.9 

89.8 

90.5 

92.5 

93.0 

94.6 

95.0 

95.2 

96.3 

96.8 

97.7 

98.2 

98.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CA8ERVATICN3  560 
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aruucrac  uxxnai  *a 


usafetac,  mbviui  nc 


FHamg  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MWRi  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLKER  XX 

L8T  TO  UR:  t  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
NORTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CEIL  IRQ 

ID 

FEET 

OB 

7 

cm 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

OB  08  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OE 

1 

OE 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

■0 

CEIL 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

01 

20000 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

01 

10000 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

01 

16000 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

01 

14000 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

• 

12000 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

01 

10000 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

Cl 

9000 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

« 

8000 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

as 

7000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

• 

6000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

01 

5000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OB 

4500 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

4000 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

3500 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

« 

3000 

76.3 

76.5 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

« 

2500 

77.4 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

2000 

81.7 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

1800 

81.9 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

83.1 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

1500 

93.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

m 

1200 

85.6 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.8 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

at 

1000 

85.6 

86.1 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.4 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

cm 

900 

85.8 

86.3 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.5 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

800 

86.1 

86.7 

87.4 

87.7 

87.9 

88.1 

88.4 

88.6 

68.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

700 

86.3 

87.7 

88.4 

88.8 

89.0 

89.1 

89.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

• 

600 

86.7 

88.1 

89.0 

89.5 

90.0 

90.4 

91.3 

91.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

a 

500 

87.0 

88.4 

89.7 

90.2 

90.7 

91.1 

93.1 

93.4 

93.4 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

01 

400 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

91.5 

92.0 

94.1 

94.8 

94.8 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

at 

300 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

95.9 

95.9 

96.6 

96.6 

97.0 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

08 

200 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

98.9 

98.9 

01 

100 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

99.3 

100.0 

- 

000 

87.2 

88.6 

89.9 

90.4 

92.0 

92.5 

95.2 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

99.3 

100.0 

TOTAL  DUMBER  OF  OBSERVATIONS  562 
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OPERATING  LOCATION  *** 

uwimc,  ashevills  nc 


PERCKNTVJB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722S70  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEBN  TX 

LSI  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DBC  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  1 

FRET  1 

68 

1  1 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

56.4 

56.8 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

OE 

20000 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61-1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GB 

18000 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GB 

16000 

60.4 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OB 

14000 

60.7 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

12000 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

CB 

10000 

64.3 

64.7 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

9000 

64.9 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

8000 

67.2 

67.6 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GB 

7000 

68.8 

69.2 

69.4 

."<.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

OB 

6000 

69.5 

69.9 

70.1 

/O.l 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

5000 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

4500 

70.1 

70.5 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OR 

4000 

70.6 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB 

35CO 

71.9 

72.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

3000 

73.2 

73.9 

74.4 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

2500 

75.5 

76.2 

76.8 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

OB 

2000 

79.6 

80.9 

81.8 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

1800 

79.6 

80.9 

81.8 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

1500 

83.1 

64.3 

85.2 

85.6 

66.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

1200 

83.6 

85.4 

86.3 

86.7 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

1000 

84.0 

85.8 

87.0 

87.6 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

900 

84.3 

86.3 

87.7 

88.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

800 

84.3 

86.3 

87.9 

88.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

700 

84.5 

86.5 

88.5 

89.0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

600 

84.7 

86.7 

89.2 

89.7 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

500 

85.6 

87.6 

90.1 

90.6 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

400 

85.0 

87.7 

90.5 

91.0 

92.6 

92.6 

93.2 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

OB 

300 

85.6 

67.7 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

OB 

200 

65.8 

67.7 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

96.6 

97.3 

OB 

100 

85.8 

87.7 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.6 

97.7 

99.3 

OB 

000 

85.8 

87.7 

90.6 

91.2 

93.0 

93.0 

94.1 

95.1 

95.1 

95.9 

96.2 

96.2 

96.4 

96.6 

97.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAMB:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HCTJRS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

1  “ 

GE 

6 

GS 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IS  STATUTE 

GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

55.3 

55.3 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GS 

20000 

59.1 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

G8 

18000 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GS 

16000 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

at 

14000 

59.5 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

W  its 

59.9 

cs 

12000 

60.5 

60.5 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GS 

10000 

61.5 

61.5 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GB 

9000 

61.7 

61.7 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

CK 

8000 

63.0 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GS 

7000 

64.2 

64.4 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GS 

6000 

65.2 

65.4 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GS 

5000 

66.0 

66.2 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GS 

4500 

66.2 

66.4 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

as 

4000 

66.6 

67.2 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GS 

3500 

68.2 

68.8 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

cs 

3000 

71.5 

72.3 

72.9 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GS 

2500 

73.9 

74.7 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GS 

2000 

77.5 

78.3 

79.1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

as 

1800 

77.7 

78.7 

79.6 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

as 

1500 

80.0 

81.4 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GS 

1200 

81.6 

83.0 

84.2 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GS 

1000 

83.0 

84.6 

86.0 

86.8 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

900 

83.4 

85.0 

86.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

8d.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

800 

83.4 

85.0 

86.6 

88.5 

88.9 

88.9 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

700 

84.2 

86.0 

87.7 

89.7 

90.3 

90.3 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GS 

600 

84.4 

86.2 

88.3 

90.5 

91.5 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GS 

500 

84.8 

86.6 

88.9 

91.3 

92.5 

92.5 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

as 

400 

84.8 

86.8 

89.1 

91.5 

92.9 

93.1 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GS 

300 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95-7 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

as 

200 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

97.4 

97.4 

GS 

100 

84.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

97.0 

97.0 

98.0 

98.6 

GB 

000 

34.8 

86.8 

89.3 

91.9 

93.7 

93.9 

95.1 

95.7 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

97.2 

97.2 

98.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  494 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  *A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  SAKE:  HOOD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

»  I 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE  GE 

GB 

GE  GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4  1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

CEIL 

52.3 

52.7 

52.8 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

20000 

58.0 

58.5 

58.7 

58.9 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

18000 

58.1 

58.6 

58.7 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

16000 

58.1 

58.6 

58.7 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

14000 

58.2 

58.7 

58.8 

59.0 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

12000 

59.1 

59.6 

59.7 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

10000 

61.8 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

9000 

62.3 

62.8 

62.9 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

8000 

63.7 

64.4 

64.5 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

7000 

64.9 

65.5 

65.7 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

6000 

65.2 

65.9 

66.0 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

5000 

65.5 

66.2 

66.3 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

4500 

66.0 

66.7 

66.8 

67.0 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

4000 

67.0 

67.9 

68.0 

68.2 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

3500 

68.2 

69.1 

69.3 

69.5 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

3000 

69.4 

70.5 

70.8 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

2500 

70.9 

72.1 

72.4 

72.7 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

2000 

74.9 

76.4 

76.9 

77.2 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

1800 

75.2 

76.8 

77.2 

77.5 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

1500 

78.1 

79.8 

80.4 

80.7 

80.8 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

1200 

79.3 

81.1 

81.7 

82.1 

82.4 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

1000 

80.2 

82.3 

83.0 

83.5 

83.8 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

900 

81.0 

83.0 

83.9 

84.6 

85.0 

85.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

800 

81.3 

83.5 

84.4 

85.5 

86.1 

86.3 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

700 

81.8 

84.3 

85.3 

86.5 

87.3 

87.5 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

600 

81.9 

84.8 

86.3 

87.6 

88.8 

89.1 

89.7 

90.0 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

500 

82.5 

85.5 

87.1 

88.5 

89.9 

90.3 

91.1 

91.5 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

400 

82.6 

85.7 

87.4 

89.0 

90.6 

91.1 

92.2 

92.9 

92.9 

93.4 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

300 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.6 

93.1 

93.9 

93.9 

94.7 

95.4 

9J.6 

95.9 

96.0 

96.5 

96.7 

200 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.8 

93.2 

94.1 

94.1 

95.0 

95.8 

96.1 

96.6 

96.7 

97.7 

98.2 

lOO 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.8 

93.2 

94.1 

94.2 

95.2 

96.1 

96.4 

96.9 

97.3 

98.5 

99.4 

000 

82.6 

85.7 

87.6 

89.3 

91.1 

91.8 

93.2 

94.1 

94.2 

95.2 

96.1 

96.4 

97.0 

97.3 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3933 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USATETAC,  ASHEVILLE  N C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMER:  722570  STATION  RAN!:  BOGO  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GK 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

■0 

CEIL 

55.2 

55.9 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

GE 

20000 

63.3 

64.1 

64.4 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

GB 

18000 

63.4 

64.2 

64.5 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.'' 

64.9 

GB 

16000 

63.4 

64.3 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

gb 

14000 

63.7 

64.5 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

12000 

64.4 

65.2 

65.5 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

GB 

10000 

C5.8 

67.7 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

GB 

9000 

67.1 

68.1 

68.4 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

GB 

8000 

69.3 

70.3 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

7000 

70.2 

71.2 

71.5 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

GB 

6000 

70.6 

71.6 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

G8 

5000 

71.3 

72.3 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

GB 

4500 

72.0 

73.0 

73.4 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

4000 

73.6 

74.7 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

3500 

75.7 

77.0 

77.5 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

3000 

78.4 

79.8 

80.4 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

2500 

80.1 

81.6 

82.2 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

GE 

2000 

83.1 

84.6 

85.5 

85.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

1800 

83.3 

85.1 

85.8 

86.2 

86.5 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

06.7 

86-7 

86.7 

86.7 

86.8 

GB 

1500 

85.5 

87.5 

88.4 

88.9 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

08 

1200 

87.0 

89.2 

90.2 

90.7 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

1000 

87.8 

90.1 

91.2 

91.8 

92.3 

92.3 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

900 

86.3 

90.8 

91.9 

92.7 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

800 

88.6 

91.2 

92.5 

93.3 

93.8 

93.9 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

GE 

700 

88.9 

91.7 

93.0 

93.9 

94.5 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GB 

600 

89.1 

92.1 

93.5 

94.5 

95.2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GB 

500 

89.4 

92.4 

93.9 

95.0 

96.0 

96.2 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GB 

400 

89.4 

92.5 

94.1 

95.3 

96.4 

96.6 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

300 

89.5 

92.5 

94.2 

95.4 

96.5 

96.8 

97.6 

98.0 

96.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

GB 

200 

89.5 

92.6 

94.2 

95.5 

96.6 

96.8 

97.6 

98.1 

98.2 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

GB 

100 

•9.5 

92.6 

94.3 

95.5 

96.6 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

GB 

000 

89.5 

92.6 

94.3 

95.5 

96.6 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  58206 


D  -  2  -  109 


USAFBTAC/DS— 92/275  -  Pag*  288 


OPERATING  LOCATION  -A* 
U8AFTOVC,  ASHEVTLLK  NO 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

•UMBER:  722570  STATION 

LCT  TO 

RAMB: 

UTC:  ♦ 

BOOO  AAF/KILLEBN  TX 

6 

PERIOD 

MOUTH: 

OF  RECORD: 

JAR  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

HOURS 

(ACT) 

CLEAR 

SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.6 

15.8 

14.4 

32.3 

l.C 

48.6 

1.8 

436 

03-05 

32.4 

13.8 

17.5 

32.4 

3.9 

53.8 

.9 

435 

06-08 

18.8 

21.6 

22.2 

31.3 

6.0 

59.6 

3.2 

680 

09-11 

11.9 

21.9 

26.8 

35.8 

3.6 

66.2 

6.5 

645 

12-14 

10.7 

28.4 

28.5 

31.5 

.9 

60.9 

3.3 

645 

15-17 

9.4 

34.1 

28.2 

27.3 

.9 

56.5 

2.9 

648 

18-20 

13.6 

34.2 

23.1 

28.0 

1.1 

52.2 

2.6 

646 

21-23 

27.1 

21.5 

19.7 

30.5 

1.2 

51.5 

2.1 

573 

ALL 

HOURS 

18.6 

24.7 

23.2 

31.1 

2.4 

56.7 

3.1 

4708 

MONTH: 

FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

27.9 

18.8 

15.7 

35.7 

1.8 

53.2 

1.3 

451 

03-05 

27.0 

16.7 

16.3 

37.9 

2.0 

56.3 

1.1 

448 

06- oa 

17.9 

24.2 

18.8 

36.7 

2.4 

58.0 

4.3 

654 

09-11 

12.9 

23.2 

25.0 

36.9 

2.1 

63.9 

3.8 

613 

12-14 

10.7 

26.4 

28.2 

34.2 

.5 

62.9 

2.9 

614 

15-17 

10.3 

30.4 

27.7 

30.9 

.7 

59.2 

3.1 

611 

IS- 20 

11.4 

32.2 

24.2 

31.5 

.7 

56.4 

2.6 

612 

21-23 

27.0 

26.1 

15.3 

29.2 

2.3 

46.8 

1.1 

555 

ALL 

HOURS 

17.4 

25.2 

21.8 

34.0 

1.5 

57.4 

2.7 

4558 
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OPERATING  LOCATION 
U8AFBXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKI  COVER 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HOMIER:  722570  STATION  HARE:  BOOO  AAF/KILLBER  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  ♦  S  MOUTH:  MAR  HOURS: ALL 


HOURS  1 
(LSI)  | 

CLEAR 

SCATTERED 

— - 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.3 

19.8 

16.5 

27.8 

.6 

44.9 

490 

03-05 

35.0 

15.7 

19.8 

28.4 

1.0 

49.3 

489 

06-08 

15.7 

23.5 

25.0 

35.1 

.8 

60.8 

4.0 

733 

09-11 

12.1 

25.1 

28.2 

34.2 

.4 

62.8 

2.3 

688 

12-14 

9.6 

28.4 

31.9 

29.4 

.6 

62.0 

1.5 

686 

15-17 

9.3 

34.6 

33.3 

22.8 

56.1 

1.8 

685 

18-20 

13.8 

34.9 

29.5 

21.7 

51.2 

1.7 

687 

21-23 

28.7 

24.7 

20.9 

25.6 

46.6 

1.3 

616 

ALL 

HOURS 

18.6 

26.5 

26.3 

28.2 

.4 

54.9 

1.7 

5074 

NORTH:  APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

27.0 

23.6 

22.2 

26.2 

.8 

49.2 

.4 

478 

03-05 

26.2 

22.1 

21.7 

28.7 

1.2 

51.6 

2.0 

488 

06-08 

11.4 

29.0 

27.3 

30.3 

2.0 

59.6 

4.7 

696 

09-11 

12.4 

26.5 

27.3 

31.5 

.3 

59.1 

3.0 

667 

12-14 

14.4 

29.5 

31.7 

24.4 

56.1 

.9 

668 

15-17 

12.1 

33.2 

34.9 

19.8 

54.6 

1.0 

6G6 

18-20 

12.0 

36.3 

32.6 

19.0 

.1 

51.7 

1.0 

669 

21-23 

25.2 

28.6 

24.3 

21.2 

.7 

46.2 

.3 

604 

ALL 

16.8 

29.3 

28.2 

25.0 

.6 

53.9 

1.8 

4938 
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operating  location  *»• 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  CCCURRBRCE  OF  SKY  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  SAME:  ROOD  AAF/KILLEBH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  BOORS: ALL 


AIRWAY  CUSSES 


BOORS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

10.5 

25.5 

30.5 

25.3 

.2 

56.0 

.8 

498 

03-05 

13.1 

25.6 

33.3 

27.6 

.3 

61.3 

1.9 

579 

00-00 

6.2 

23.5 

35.2 

34.7 

.4 

70.3 

3.6 

715 

09-11 

6.9 

20.2 

35.7 

29.2 

64.9 

2.3 

698 

12-14 

6.1 

31.0 

40.3 

22.6 

63.0 

1.4 

694 

15-17 

5.6 

37.4 

39.4 

17.6 

57.0 

.1 

698 

10-20 

7.2 

42.0 

35.0 

15.0 

50.0 

.1 

698 

21-23 

17.9 

35.2 

29.4 

17.5 

46.9 

.2 

565 

ALL 

BOORS 

9.6 

31.4 

35.2 

23.8 

-i 

59.1 

1.4 

5145 

MONTH:  JUS  BOORS:  ALL 


00-02 

36.0 

29.7 

17.8 

16.6 

34.4 

489 

03-05 

19.7 

34.7 

29.1 

16.4 

45.5 

573 

06-00 

7.5 

35.0 

38.8 

18.7 

57.5 

-3 

711 

09-11 

5.4 

36.0 

40.7 

17.2 

57.9 

691 

12-14 

4.1 

30.5 

45.2 

12.3 

57.5 

691 

15-17 

2.4 

40.7 

40.7 

8.2 

48.9 

.6 

696 

10-20 

4.9 

55.4 

30.4 

9.4 

39.7 

.6 

695 

21-23 

22.5 

47.4 

16.6 

13.4 

30.1 

.2 

559 

ALL 

11.4 

41.2 

33.5 

13.9 

47.4 

.2 

5105 
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OFERATIOC  LOCATION  *A* 
DBAFRMC,  ASHEVILLE  MC 


mcniMi  frequency  of  occurrence  of  sky  cover 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  miNMt:  722570 

STATIC*  MW: 

LOT  TO  UTC:  * 

ROOD  AAF/KILLKEH  XX 

6 

PERIOD 

MOOTS: 

OP  RECORD: 

JUL  HOURS:: 

OCT  81 

ALL 

HOURS 

(UT) 

|  CLOAK  SCATTERED 

— 

AIRWAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

OT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

41.0 

30.7 

13.5 

5.9 

19.5 

555 

03-05 

30.1 

41.2 

20.5 

0.1 

28.7 

.2 

614 

06-00 

0.9 

51.1 

30.6 

9.5 

40.0 

1.7 

707 

09-11 

9.9 

51.9 

30.0 

0.2 

38.2 

.3 

686 

12-14 

3.1 

55.3 

34.2 

7.4 

41.6 

.1 

687 

15-17 

2.3 

53.9 

35.7 

0.2 

43.8 

687 

10-20 

6.2 

52.0 

32.4 

9.4 

41.8 

.1 

689 

21-23 

20.5 

47.1 

19.4 

4.9 

24.4 

607 

ML 

15.3 

49.3 

27.6 

7.0 

35.4 

.3  ' 

5232 

NORTH: 

AUG  HOURS: 

ALL 

00-02 

42.0 

30.1 

15.2 

4.0 

20.0 

586 

03-05 

35.6 

40.6 

17.5 

6.3 

23.8 

.5 

646 

00-00 

9.3 

56.1 

26.7 

0.0 

34.6 

1.3 

742 

09-11 

0.7 

54.6 

27.2 

9.5 

36.7 

.7 

716 

12-14 

2.2 

57.2 

33.7 

6.0 

40.5 

718 

15-17 

1.5 

54.0 

39.3 

5.2 

44.5 

.1 

715 

10-20 

5.9 

52.2 

35.1 

6.0 

42.0 

•  6 

717 

21-23 

29.9 

46.3 

10.3 

5.6 

23.8 

.2 

629 

ALL 

15.0 

50.4 

27.2 

6.7 

33.8 

.4 

5469 
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OPERATIRO  LOCATION  "A* 

uaAranc,  mbvou  rc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  | 

(UMBER:  722570  STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  * 

BOGO  AAF/KILLEBR  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81 
MONTH:  SEP  KXJRS: ALL 

HOURS 

(LST) 

|  CLEAR 

SCATTERED 

BROKE! 

AIRNAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL  GT  PARTIAL 

OBSCURATION  1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.7 

33.7 

21.6 

10.9 

32.6 

522 

03-05 

29.2 

35.3 

23.4 

12.1 

35.5 

.3 

578 

00-00 

14.1 

36.5 

32.9 

16.4 

.1 

49.5 

4.0 

683 

09-11 

13.1 

31.2 

42.9 

12.9 

55.8 

2.1 

674 

12-14 

0.2 

40.6 

40.6 

10.6 

51.2 

.3 

668 

13-17 

7.6 

45.2 

30.4 

0.8 

47.2 

1.0 

672 

10-20 

13.0 

45.6 

31.3 

10.0 

41.4 

1.3 

667 

21-23 

30.1 

39.0 

20.9 

10.0 

30.9 

.9 

579 

ALL 

■OURS 

17.0 

30.5 

32.1 

11.5 

.0 

43.7 

1.3 

5043 

MONTH:  OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

41.7 

24.0 

16.5 

17.5 

.4 

34.4 

1.9 

480 

03-05 

37.1 

21.6 

17.5 

22.0 

1.8 

41.3 

2.5 

550 

00-00 

20.2 

29.1 

20.0 

27.6 

3.1 

50.7 

6.7 

684 

09-11 

15.6 

30.9 

20.1 

23.0 

1.7 

53.6 

3.6 

661 

12-14 

10.0 

40.0 

27.6 

20.6 

.2 

48.3 

2.1 

664 

15-17 

11.4 

43.3 

27.7 

17.5 

.2 

45.3 

2.3 

658 

10-20 

19.7 

42.7 

20.0 

17.7 

37.7 

3.2 

661 

21-23 

37.6 

31.4 

15.0 

15.4 

.6 

31.0 

2.4 

545 

ALL 

■OURS 

23.0 

33.6 

22.0 

20.5 

1.0 

43.4 

3.2 

4903 
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crawrnN  location 
os* nnc,  asheville  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  or  OCCURRENCE  cr  SKT  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  | 

■UMBER:  722570 

STATIC*  NAME: 

LST  TO  UTCl  ♦ 

B0GD  AAF/KILLEER  TX 

6 

PERIOD 

HOSTS: 

OF  RECORD:  OCT  81 
ROV  HOURS: ALL 

SOURS 

(MT) 

CLEAR  SCATTERED 

BROKE! 

AIRWAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

OT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

25.5 

24.7 

13.3 

30.9 

1.6 

45.7 

376 

03-05 

25.6 

22.1 

17.9 

32.5 

1.9 

52.3 

2.7 

375 

06-04 

17.9 

26.3 

22.3 

30.2 

3.4 

55.8 

6.4 

597 

09-11 

12.4 

30.7 

26.4 

24.0 

2.1 

56.6 

3.4 

564 

12-14 

13.7 

31.7 

30.1 

24.5 

54.6 

.2 

564 

15-17 

11.4 

36.0 

26.9 

23.3 

52.2 

.4 

567 

14-20 

21.4 

33.3 

22.4 

22.4 

.5 

45.4 

.9 

562 

21-23 

34.1 

22.4 

14.2 

24.2 

.8 

43.2 

.8 

505 

ALL 

SOURS 

19.6 

29.3 

23.1 

26.6 

1.3 

51.0 

1.9 

4110 

HOSTS: 

DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

37.4 

17.4 

14.6 

26.9 

.6 

44.3 

4.3 

325 

03-05 

35.5 

21.6 

11.4 

31.2 

.3 

42.9 

4.6 

324 

06-04 

21.1 

24.5 

17.6 

30.5 

6.0 

54.4 

5.1 

550 

09-11 

14.6 

24.2 

20.2 

32.9 

4.1 

57.2 

5.5 

563 

12-14 

15.0 

30.7 

22.5 

24.9 

2.9 

54.3 

3.8 

560 

15-17 

13.3 

31.7 

25.1 

27.4 

2.1 

55.0 

4.3 

562 

14-20 

20.4 

30.3 

14.2 

24.1 

3.1 

49.4 

2.3 

555 

21-23 

31.7 

10.4 

16.0 

30.7 

2.8 

49.5 

1.8 

495 

ALL 

sourn 

22.0 

26.3 

16.9 

29.4 

3.0 

51.8 

3.9 

3934 
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onmnn  location  -a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOO  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  NORTH:  ALL  SOURS:  ALL 


AIRWAY  CLASSES 


HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

CSS 

00-02 

33.8 

26.9 

17.8 

20.8 

.6 

39.2 

.8 

5686 

03-05 

28.7 

27.2 

21.1 

22.1 

.9 

44.1 

1.2 

6099 

06-08 

13.8 

32.1 

26.8 

25.5 

1.9 

54.1 

3.7 

8152 

04-11 

11.2 

32.9 

30.1 

24.6 

1.1 

55.9 

2.7 

7866 

12-14 

8.8 

36.9 

33.2 

20.7 

.4 

54.3 

1.3 

7859 

15-17 

7.9 

40.6 

33.6 

17.7 

.3 

51.5 

1.4 

7867 

IS- 20 

12.1 

41.5 

28.2 

17.8 

.4 

46.4 

1.4 

7858 

21-23 

28.2 

32.8 

19.6 

18.7 

.7 

39.0 

.9 

6832 

ALL 

NOUNS 

17.0 

34.3 

26.9 

21.0 

.8 

48.7 

1.7 

58219 
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PART  B 


TEMPERATURE  MO  RKLATIVB  HUMIDITY  SUMMARIES 

TBMERATURE— CUMULATIVB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

THESE  TABLES  ARB  CHEAT gl)  FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POT  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  TEARS  COWIHED.  TOTALS  ARB  GIVER  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DMA  IS  DISPLAYED  USING  5 -DEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GB  0,  GE  5, 

OR  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  *GB  33*  DEGREES.  MBAN8, 
STANDARD  DEVIATIONS,  AM>  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARB  GIVEN. 

NOR  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AMS  FORMS  10/10A  OR  FROM  AUTOMATED 
MUR  COLLECTION  FROM  ALL  USAF -OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  ’STATION  HISTORY’ 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  OR  REPORTING  PRACTICES. 


MONTHLY  TEMPERATURES - 

ALSO  FROM  SWMARY  OP  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  904  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ORB  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 


HEAR  MONTHLY  TKWEMTUItB. 

ALSO  FROM  SUMIART  OP  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  TEARS.  AR  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARK  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YKAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  PNOM  HOURLY  OBSERVATIONS — DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  3f  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AMD  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  OBVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COURTS  ARB  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OP  SOURS  WITH  TEMPERATURES  PC*  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPBAR  AS  SPECIFIED  IN  BACH  8UM4ARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

’ENGINEERING  WEATHER  DATA,*  AND  AW8P  103-56,  *«TBOMOLOOICAL  TECHIIQUES.* 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MGR  BE  USED  WITH  CAUTiUN.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
P,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMB-1B).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DRW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  ICAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARB 
ACTUALLY  LOWER  TEAR  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MUM  WET  BULB  TEMPERATURES  HAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
■UU  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SWMARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH*  AMD  ’LOW' 
IHWERATURSS  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMMARIES 
ARE  INFLUENCED  BT  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TEMPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAT  DEPICT  A  SLIGHT  ’HARM*  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  •  1.8C  *  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUM  ID  ITT— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POP  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10*  INCREMENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  18  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BT  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BT  MONTH  (ALL  TEARS  ARC  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 
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Q  LOCATION 
,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA 


722570  STATION  RAKE:  HOOD  AAF/KILLKBN  TX 
LST  TO  TOC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7701-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


(OKC-F) 


10S 

.1 

.7 

.1 

100 

.6 

6.9 

10.0 

1.3 

1.6 

95 

.1 

.8 

2.0 

11.7 

39.1 

43.1 

9.9 

.3 

9.1 

90 

1.0 

3.8 

11.6 

53.8 

78.6 

79.9 

38.6 

6.7 

.3 

23.4 

as 

.1 

.9 

5.1 

15.1 

40.0 

81.5 

93.2 

92.1 

65.5 

25.0 

3.1 

.2 

36.1 

80 

1.9 

4.6 

14.0 

37.9 

65.3 

92.8 

97.7 

97.8 

84.2 

50.2 

13.0 

1.9 

47.9 

75 

8.3 

14.1 

33.5 

66.3 

86.5 

97.5 

99.6 

99.7 

92.8 

69.5 

30.3 

7.3 

60.0 

70 

17.5 

28.8 

51.0 

81.7 

95.2 

99.3 

100.0 

100.0 

97.8 

84.4 

47.8 

23.2 

70.0 

65 

31.8 

40.8 

69.1 

92.2 

98.8 

100.0 

98.7 

92.0 

62.5 

38.4 

77.9 

60 

44.2 

55.2 

81.2 

96.6 

99.7 

99.7 

96.2 

76.6 

52.3 

84.2 

55 

58.2 

67.4 

89.0 

98.6 

100.0 

100.0 

98.5 

85.9 

64.9 

89.1 

50 

68.4 

80.2 

94.6 

100.0 

99.6 

92.5 

78.0 

93.1 

45 

78.6 

89.9 

97.0 

100.0 

97.5 

87.5 

96.0 

40 

86.7 

95.3 

99.3 

99.7 

93.4 

97.9 

35 

94.0 

97.6 

99.9 

100.0 

97.8 

99.1 

33 

96.2 

98.9 

99.9 

98.7 

99.5 

30 

98.1 

99.2 

99.9 

99.1 

99.7 

25 

99.7 

99.7 

100.0 

99.8 

99.9 

20 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

56.3 

60.7 

68.6 

76.6 

81.9 

88.8 

92.7 

93.1 

86.3 

78.0 

67.3 

59.1 

76.2 

13.28 

12.47 

10.73 

8.09 

6.71 

5.74 

5.26 

5.51 

7.25 

8.73 

10.90 

11.87 

15.57 

686 

632 

728 

715 

735 

725 

693 

712 

690 

685 

638 

633 

8272 

TOTAL  CBS 
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OPERATING  LOCATION  "A"  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

IMAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBERS  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 

LST  TO  UTC:  +06  MONTH:  ALL  SOURS:  ALL 


TEMP  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

(DEO-F) 


85 

.1 

-3 

.0 

80 

.4 

1.6 

2.4 

.3 

.4 

75 

2.2 

17.4 

35.8 

38.4 

12.3 

1.2 

9.2 

70 

.3 

5.7 

24.5 

66.1 

93.1 

90.2 

51.7 

10.4 

1.1 

29.3 

65 

.6 

.2 

6.5 

25.3 

50.3 

91.7 

99.3 

99.4 

74.8 

27.0 

7.1 

1.3 

41.3 

60 

4.1 

2.8 

16.6 

47.0 

77.8 

97.8 

100.0 

100.0 

87.7 

47.6 

16.1 

4.4 

51.4 

55 

8.2 

9.8 

31.3 

68.0 

93.1 

99.9 

95.9 

67.9 

28.2 

9.6 

60.6 

50 

15.6 

20.3 

48.2 

82.9 

98.4 

100.0 

99.1 

84.5 

45.8 

18.5 

69.0 

45 

25.2 

35.4 

68.0 

94.4 

100.0 

100.0 

95.9 

64.9 

32.1 

77.3 

40 

41.5 

57.0 

81.7 

98.7 

99.4 

82.3 

51.7 

85.0 

35 

61.4 

75.6 

92.0 

99.7 

99.9 

94.5 

72.8 

91.7 

33 

69.1 

81.8 

95.3 

99.9 

100.0 

96.7 

79.6 

93.8 

30 

79.6 

88.6 

97.7 

100.0 

99.4 

87.5 

96.2 

25 

69.1 

95.9 

99.6 

99.5 

94.8 

98.3 

20 

95.5 

98.7 

100.0 

100.0 

98.1 

99.4 

15 

98.8 

100.0 

99.4 

99.9 

10 

99.9 

99.8 

100.0 

5 

100.0 

100.0 

100.0 

MKMV 

38.0 

41.2 

49.1 

58.1 

64.3 

70.6 

73.4 

73.4 

68.0 

58.6 

48.9 

40.5 

57.4 

80 

11.00 

9.66 

9.92 

8.08 

6.32 

4.35 

2.97 

3.29 

6.42 

8.22 

9.70 

10.15 

14.83 

TOTAL  OHS 

686 

632 

728 

715 

735 

725 

693 

713 

690 

685 

638 

633 

8273 

B  -  2  -  2 
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ornwrnM  locatioh  -a- 

USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  HEAR  TEMPERATURES  III  FAHRENHEIT 

FROM  SUmARY  OF  DAT  DATA 


STATIC  HOMIER:  722570  STATIC*  NAME:  BOOO  AAF/KILLKEH  ISC 

LSI  TO  UR:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 
MOUTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP  JAR  FSB  MAR  APR  MAT  OUR  JUL  ADO  SEP  OCT  HOW  DEC  AMI 

(ose-F) 


90 

.1 

1.7 

4.8 

.6 

as 

1.0 

13.2 

39.1 

43.7 

9.6 

.3 

9.1 

80 

2.7 

14.4 

61.0 

86.3 

85.7 

43.0 

5.3 

25.5 

75 

3.7 

17.2 

43.8 

88.3 

98.3 

98.2 

72.9 

24.7 

2.7 

38.5 

70 

.9 

2.2 

13.5 

44.5 

75.0 

97.0 

99.9 

99.9 

88.4 

47.6 

13.9 

1.7 

49.9 

65 

8.0 

10.8 

31.6 

70.2 

92.4 

99.6 

100.0 

100.0 

95.9 

70.9 

29.8 

6.8 

61.0 

60 

15.7 

21.5 

52. 5 

85.7 

98.6 

100.0 

99.0 

87.3 

45.1 

19.3 

69.9 

55 

28.3 

38.8 

69.0 

93.8 

100.0 

100.0 

95.6 

65.4 

35.7 

78.2 

50 

42.7 

55.7 

83.2 

98.7 

99.3 

79.6 

52.4 

85.0 

45 

61.1 

73.9 

92.7 

100.0 

100.0 

92.0 

70.8 

91.3 

40 

73.8 

88.1 

96.8 

98.0 

85.5 

95.4 

35 

87.0 

94.0 

99.2 

99.8 

92.9 

97.8 

33 

90.2 

96.5 

99.6 

100.0 

95.1 

98.5 

30 

93.7 

98.6 

99.9 

97.5 

99.2 

25 

98.0 

99.4 

100.0 

99.2 

99.7 

20 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MCA. 

47.4 

51.2 

59.1 

67.6 

73.4 

80.0 

83.3 

83.5 

77.4 

68.6 

58.4 

50.1 

67.0 

SD 

11.26 

10.16 

9.55 

7.24 

5.78 

4.52 

3.57 

3.88 

6.17 

7.62 

9.54 

10.15 

14.78 

RIM  on 

686 

632 

728 

715 

735 

725 

693 

712 

690 

685 

638 

633 

8272 
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OPERATING  LOCATION  ‘A' 

usafetac,  asheville  hc 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IR  FAHRENHEIT 
FRCH  8UMMARY  OP  OAT  DATA 


STATIC*  NUMBER l  722970  STATION  MAMS:  BOOD  AAF/1ULLE8N  TX 

LOT  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OP  RECORD 1  6103-7006,7101-8412,8709-9105 
MONTH!  ALL  HOURS!  ALL 


TEAR 

JAR 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

84* 

91 

97 

94 

92 

99 

96 

85 

85 

74 

99* 

62 

76 

87 

82 

90 

92 

94 

101 

106 

97 

92 

84 

73 

106 

63 

80 

88 

86 

98 

95 

97 

101 

101 

100 

91 

88 

74 

101 

64 

74 

69 

79 

89 

89 

94 

102 

103 

96 

85 

80 

82 

103 

69 

76 

71 

77 

90 

88 

93 

96 

97 

101 

91 

86 

76 

101 

66 

70 

73 

87 

93 

95 

96 

103 

102 

97 

90 

83 

82 

103 

67 

80 

78 

93 

87 

96 

100 

106 

104 

89 

88 

84 

77 

106 

68 

76 

74 

84 

83 

89 

94 

92 

99 

97 

90 

82 

74 

97 

69 

86 

83 

86 

84 

88 

101 

99 

105 

94 

90 

86 

74 

105 

70 

80 

84 

81 

88 

87 

95 

95* 

71 

81* 

80* 

86* 

92* 

90* 

95* 

99* 

94* 

92* 

87* 

80* 

75* 

99* 

72 

80* 

89* 

89* 

90* 

88* 

96* 

94* 

95* 

95* 

90* 

81* 

82* 

96* 

73 

72* 

76* 

•2* 

84* 

90* 

91* 

95* 

96* 

93* 

88* 

83* 

83* 

96* 

74 

77* 

80* 

87* 

86* 

go* 

95* 

102* 

94* 

87* 

85* 

81* 

75* 

102* 

79 

79* 

78* 

83* 

86* 

86* 

91* 

96* 

96* 

95* 

91* 

88* 

80* 

96* 

76 

76* 

81* 

87* 

82* 

88* 

93* 

94* 

99* 

92* 

87* 

76* 

72* 

99* 

77 

68* 

84* 

83* 

82* 

89* 

94* 

97* 

99* 

100* 

88* 

84* 

85* 

100* 

78 

81* 

80* 

78* 

99* 

97* 

98* 

102* 

100* 

93* 

91* 

82* 

78* 

102* 

79 

69* 

83* 

81* 

85* 

84* 

95* 

94* 

94* 

92* 

98* 

80* 

77* 

98* 

80 

76* 

87* 

83* 

87* 

88* 

103* 

102* 

102* 

98* 

87* 

8*1* 

79* 

103* 

81 

76* 

79* 

86* 

90* 

91* 

95* 

98* 

98* 

93* 

90* 

81* 

75* 

98* 

82 

76* 

83* 

83* 

94* 

88* 

92* 

99* 

102* 

95* 

91* 

84* 

77* 

102* 

83 

77* 

76* 

86* 

85* 

84* 

93* 

95* 

100* 

96* 

94* 

87* 

74* 

100* 

84 

71* 

79* 

90* 

92* 

97* 

98* 

99* 

102* 

94* 

88* 

80* 

75* 

102* 

87 

95* 

93 

87 

78* 

95* 

88 

70 

78 

85 

96 

95 

98 

100 

104 

96* 

88 

91* 

77* 

104* 

89 

81 

78 

91 

95 

98 

97 

100 

99 

100 

99 

90* 

80* 

100* 

90 

83 

82 

78 

95 

95 

99 

102 

103 

100 

94 

82* 

81* 

103* 

91 

74* 

80* 

96* 

93* 

93 

95 

98 

100 

92 

100* 
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QNMsne  location  •»> 
usafuac,  ashbvillb  sc 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IM  FAHRENHEIT 
FRCH  8UMKARY  OF  DAT  DATA 


mi!  *THB  VALUE  IS  HASH)  CM  A  MONTH  KITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MOUTH 


K  -  3  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  *A’ 
USAPKAC,  ASHEVILLE  l*C 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMtARY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER: 


TEAR 


51 

52 
JJ 

64 

65 

66 
67 
66 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

76 

77 

76 

79 

SO 

•1 

■2 

•I 


87 

88 

89 

90 

91 


722570  STATION  NAME:  8000  AAF/KILLBEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 


LST  TO  UTCi 

*06 

MONTBl 

ALL 

HOURS:  ALL 

JAN 

PEE 

MAR 

APR 

MAT 

JIM 

JUL 

AUG 

8  BP 

OCT 

wov 

DEC 

ANNUAL 

41* 

39 

S3 

63 

67 

62 

55 

47 

37 

21 

21* 

12 

23 

21 

40 

51 

64 

70 

67 

55 

47 

39 

21 

12 

10 

19 

36 

46 

52 

66 

68 

70 

49 

50 

31 

18 

10 

15 

28 

31 

37 

54 

51 

67 

70 

57 

41 

28 

22 

15 

23 

18 

21 

45 

53 

61 

65 

67 

57 

44 

39 

33 

18 

13 

23 

31 

44 

52 

66 

70 

65 

59 

39 

30 

19 

13 

22 

22 

29 

52 

47 

66 

64 

62 

47 

45 

36 

30 

22 

20 

26 

31 

39 

53 

62 

62 

65 

54 

42 

31 

23 

20 

22 

32 

27 

47 

46 

56 

70 

66 

60 

42 

30 

22 

22 

16 

22 

35 

38 

48 

55 

16* 

19* 

15* 

27* 

40* 

47* 

66* 

63* 

66* 

47* 

52* 

35* 

36* 

15* 

15* 

21* 

34* 

43* 

57* 

57* 

62* 

68* 

63* 

43* 

32* 

24* 

15* 

21* 

26* 

42* 

32* 

47* 

68* 

64* 

56* 

47* 

36* 

22* 

21* 

22* 

24* 

34* 

40* 

56* 

58* 

67* 

69* 

SO* 

43* 

36* 

25* 

22* 

15* 

23* 

30* 

36* 

55* 

61* 

66* 

68* 

48* 

47* 

30* 

24* 

15* 

15* 

31* 

38* 

46* 

54* 

62* 

71* 

70* 

57* 

38* 

22* 

23* 

15* 

18* 

29* 

37* 

47* 

57* 

69* 

70* 

69* 

64* 

43* 

36* 

27* 

18* 

21* 

26* 

29* 

45* 

45* 

64* 

72* 

68* 

63* 

51* 

36* 

28* 

21* 

16* 

22* 

36* 

44* 

52* 

58* 

70* 

69* 

53* 

45* 

24* 

25* 

16* 

30* 

26* 

28* 

41* 

52* 

64* 

70* 

72* 

63* 

33* 

33* 

32* 

26* 

30* 

15* 

30* 

47* 

47* 

65* 

71* 

65* 

50* 

42* 

38* 

23* 

15* 

8* 

22* 

34* 

41* 

48* 

58* 

71* 

73* 

50* 

40* 

31* 

26* 

8* 

30* 

31* 

33* 

41* 

52* 

59* 

66* 

72* 

47* 

48* 

36* 

9* 

9* 

14* 

26* 

34* 

42* 

51* 

57* 

66* 

68* 

55* 

50* 

32* 

31* 

14* 

59* 

48 

33 

28* 

28* 

24 

23 

30 

45 

55 

63 

65 

70 

58* 

53 

34* 

31* 

23* 

32 

16 

24 

37 

59 

57 

68 

66 

50 

39 

37* 

10* 

10* 

32 

35 

34 

43 

50 

68 

66 

68 

56 

41 

35* 

18* 

18* 

27* 

33* 

40* 

46* 

49 

64 

71 

70 

53 

27* 
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oratwns  location  -a 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FMH  81JMAKY  OF  DM  DATA 


SnriOM  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/ KILLEEN  TX 

L8T  TO  UTC:  406 


PERIOD  OF  RECORD:  6103-7006,7101-8412,0709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


OPKRAYINC  LOCATION  'A' 
UBAFKAC,  ASHEVILLE  AC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IR  FAHRENHEIT 
FROM  SUNfARY  OP  DAY  DATA 


STATION  DUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLEEN  TX 

LST  TO  UTCl  *06 


PERIOD  OP  RBCORD:  6103-7006,7101-8412,8709-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YKAR 

JAN 

ro 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

61 

60* 

66 

75 

78 

81 

81 

77 

69 

55 

50 

70* 

62 

44 

58 

56 

66 

76 

80 

85 

87 

80 

72 

58 

49 

68 

63 

41 

49 

63 

72 

75 

82 

85 

85 

79 

74 

59 

43 

67 

64 

48 

46 

57 

68 

73 

79 

84 

85 

77 

65 

60 

51 

66 

65 

52 

47 

49 

69 

72 

79 

83 

83 

80 

66 

63 

53 

66 

66 

43 

49 

60 

68 

73 

81 

86 

84 

79 

67 

62 

49 

67 

67 

51 

51 

66 

73 

73 

84 

85 

84 

75 

68 

60 

50 

68 

68 

46 

48 

58 

67 

73 

80 

79 

82 

75 

70 

55 

50 

65 

69 

52 

51 

52 

67 

70 

79 

85 

82 

77 

65 

56 

51 

66 

70 

42 

52 

55 

69 

72 

78 

61* 

71 

51* 

53* 

58* 

66* 

73* 

81* 

84* 

78* 

77* 

70* 

57* 

53* 

66* 

72 

49* 

52* 

64* 

72* 

72* 

80* 

80* 

81* 

81* 

67* 

51* 

47* 

67* 

73 

45* 

49* 

62* 

61* 

71* 

76* 

81* 

81* 

76* 

70* 

62* 

50* 

66* 

74 

48* 

56* 

65* 

67* 

77* 

79* 

83* 

80* 

69* 

68* 

55* 

49* 

66* 

75 

53* 

52* 

58* 

67* 

73* 

79* 

82* 

82* 

75* 

72* 

59* 

51* 

67* 

74 

48* 

60* 

65* 

68* 

71* 

80* 

81* 

83* 

77* 

60* 

51* 

49* 

66* 

77 

41* 

54* 

59* 

66* 

74* 

81* 

83* 

85* 

82* 

71* 

61* 

54* 

68* 

78 

40* 

42* 

57* 

69* 

77* 

83* 

87* 

85* 

79* 

72* 

57* 

50* 

67* 

79 

42* 

51* 

61* 

66* 

70* 

78* 

81* 

81* 

74* 

70* 

56* 

54* 

66* 

80 

49* 

55* 

59* 

66* 

71* 

83* 

88* 

86* 

81* 

68* 

57* 

54* 

69* 

81 

49* 

52* 

57* 

73* 

73* 

80* 

84* 

83* 

76* 

67* 

61* 

53* 

68* 

82 

50* 

47* 

62* 

66* 

74* 

81* 

85* 

87* 

78* 

68* 

59* 

53* 

68* 

83 

49* 

53* 

58* 

64* 

70* 

77* 

81* 

84* 

77* 

71* 

63* 

40* 

66* 

84 

43* 

54* 

61* 

68* 

74* 

80* 

83* 

85* 

75* 

68* 

57* 

55* 

67* 

87 

79* 

68 

57 

51* 

63* 

88 

45 

50 

58 

67 

73 

79 

82 

86 

79* 

68 

61* 

53* 

67* 

89 

52 

45 

59 

66 

77 

78 

82 

82 

75 

70 

61* 

45* 

67* 

90 

57 

56 

60 

67 

76 

85 

83 

86 

80 

68 

62* 

53* 

70* 

91 

46* 

56* 

64* 

71* 

76 

81 

84 

84 

76 

73* 

«  -  4  -  1A 


USAPBTAC/DS— 92/275  -  Page  307 


orraxriHG  uxatic*  *a 
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FRCM  SUMHARX  OF  DAT  DATA 
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OPERATINO  LOCATION  ’A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  IK 


DRT  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAP/ KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MOUTH : 

JAN 

NOUNS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBAH  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LB  32  OB  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GB 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

46.4 

8.922 

436 

0 

26 

10 

0 

0 

436 

03-09 

44.7 

8.854 

435 

0 

31 

6 

0 

0 

435 

06-08 

41.6 

10.238 

680 

0 

111 

11 

0 

0 

680 

09-11 

46.9 

10.960 

644 

0 

58 

33 

0 

0 

644 

12-14 

54.2 

12.488 

645 

0 

27 

155 

2 

0 

645 

15-17 

56.7 

12.686 

648 

0 

23 

210 

8 

0 

648 

18-20 

51.4 

11.116 

645 

0 

36 

81 

0 

0 

645 

21-23 

48.0 

9.922 

573 

0 

36 

29 

0 

0 

573 

ALL 

HOURS 

49.0 

11.912 

4706 

0 

348 

535 

10 

0 

4706 

MONTH: 

FEB 

00-02 

49.0 

10.561 

451 

0 

27 

30 

0 

0 

451 

03-OS 

47.2 

10.548 

448 

0 

32 

16 

0 

0 

448 

06-1)8 

44.7 

10.559 

654 

0 

86 

13 

0 

0 

654 

09-11 

50.8 

11.940 

613 

0 

46 

91 

2 

0 

613 

12-11 

57.4 

13.202 

614 

0 

21 

202 

19 

0 

614 

15-17 

59.7 

13.179 

611 

0 

13 

237 

28 

1 

611 

18-20 

55.0 

11.755 

612 

0 

18 

144 

7 

0 

612 

21-23 

50.4 

10.578 

555 

0 

30 

47 

0 

0 

555 

ALL 

NOUNS 

52.0 

12.684 

4558 

0 

273 

780 

56 

1 

4558 

E  -  5  -  1  -  1 
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aramrao  locatic* 

DHmK,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATORB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSEHVATIOHS 


8TKYIOH  HUBER:  722570  STATIC*  NAME:  HOOD  AAF/KILLBER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  ID  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

LSI 

HEAR 

SEABOARD 

DEVLATIOH 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

CP  HOURS  WITH 
LB  32  CS  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.0 

9.843 

490 

0 

6 

92 

0 

0 

490 

03-05 

52.9 

10.044 

489 

0 

9 

71 

0 

0 

489 

06-08 

52.4 

9.923 

733 

0 

13 

100 

0 

0 

733 

09-11 

59.1 

9.875 

688 

0 

3 

227 

5 

0 

688 

12-14 

65.6 

10.570 

686 

0 

0 

401 

42 

2 

686 

15-17 

68.0 

10.505 

685 

0 

0 

456 

67 

3 

685 

18-20 

63.7 

9.846 

687 

0 

0 

343 

21 

1 

687 

21-23 

58.6 

9.323 

616 

0 

3 

200 

1 

0 

616 

ALL 

■OUKS 

59.8 

11.425 

5074 

0 

34 

1890 

136 

6 

5074 

MCMTH: 

APR 

00-02 

62.5 

7.755 

478 

0 

0 

231 

0 

0 

478 

03-05 

60.6 

8.044 

469 

0 

0 

186 

0 

0 

489 

06-06 

59.9 

8.179 

696 

0 

0 

226 

0 

0 

696 

09-11 

67.6 

8.620 

667 

0 

0 

462 

36 

0 

667 

12-14 

73.5 

9.381 

668 

0 

0 

553 

188 

6 

668 

15-17 

75.4 

9.518 

668 

0 

0 

567 

262 

7 

668 

16-20 

71.1 

8.750 

668 

0 

0 

523 

105 

0 

668 

21-23 

65.5 

7.829 

604 

0 

0 

370 

2 

0 

604 

ALL 

■OURS 

67.4 

10.245 

4938 

0 

0 

3118 

593 

13 

4938 

E  -  5  -  1  -  2 
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OPHRATMQ  LOCATION  *** 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATICMS 


SmTIOH  HUMBER:  722570  STATIC*  SAME:  ROOD  AAF/KILLESR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  KAY 


HOURS 

WAR 

8TAHDARD 

TOTAL 

HKAIV  HUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEO  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LE  32 

3B  65 

OB  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

69.5 

5.280 

498 

0 

0 

408 

1 

0 

498 

03-05 

67.4 

5.838 

579 

0 

0 

399 

0 

0 

579 

06-08 

67.9 

6.150 

715 

0 

0 

514 

6 

0 

71' 

09-11 

74.7 

6.637 

697 

0 

0 

635 

163 

1 

697 

12-14 

80.0 

7.038 

695 

0 

0 

678 

389 

20 

695 

15-17 

81.6 

6.775 

698 

0 

0 

692 

459 

22 

698 

13-20 

77.8 

6.426 

698 

0 

0 

685 

297 

4 

698 

21-23 

72.7 

5.382 

563 

0 

0 

523 

52 

0 

565 

ALL 

HOURS 

74.3 

8.142 

5145 

0 

0 

4534 

1367 

47 

5145 

MOUTH: 

JUH 

00-02 

75.0 

3.953 

489 

0 

0 

482 

55 

0 

489 

03-05 

72.6 

3.830 

572 

0 

0 

548 

1 

0 

572 

08-08 

73.6 

4.310 

710 

0 

0 

688 

65 

0 

710 

09-11 

81.1 

5.759 

691 

0 

0 

689 

436 

11 

691 

12-14 

86.1 

6.093 

692 

0 

0 

691 

596 

93 

692 

15-17 

87.4 

6.450 

696 

0 

<■> 

696 

612 

139 

696 

18-20 

83.7 

6.290 

695 

0 

0 

695 

527 

43 

695 

21-23 

78.3 

4.955 

559 

0 

0 

559 

251 

0 

559 

ALL 

HOURS 

50.1 

7.667 

5104 

0 

0 

5048 

25' 

?86 

5104 

8  -  5  -  1  -  3 
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cvBMrnie  locaticr  -a* 

OSAFHAC,  ASHEVILLE  DC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  8UM4ARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  RWBER:  722570  STATIC*  SAME:  ROOD  AAF/KILLEEH  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  B1  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MOUTH:  JUL 


HOURS 

1ST 

MRJUV 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER 

LX  0 

OP  SOURS 

LB  32 

WITH 

SB  65 

TEMPERATURES  DEO  F 

OE  80  OB  93 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

77.6 

3.534 

555 

0 

0 

555 

158 

0 

555 

03-05 

75.1 

2.079 

614 

0 

0 

614 

37 

0 

614 

06-00 

76.0 

3.509 

707 

0 

0 

707 

115 

0 

707 

09-11 

04.7 

4.005 

686 

0 

0 

686 

598 

33 

686 

12-14 

90.4 

5.183 

687 

0 

0 

687 

656 

243 

667 

15-17 

91.4 

5.619 

687 

0 

0 

687 

653 

355 

687 

*4-20 

07.2 

5.821 

604 

0 

0 

684 

602 

130 

684 

21-23 

01.3 

4.319 

p*: 

0 

0 

605 

416 

0 

605 

ALL 

HOURS 

03.2 

7.574 

5223 

0 

0 

5225 

3235 

761 

5225 

MONTH: 

AUG 

00-02 

79.3 

3.810 

586 

0 

0 

586 

320 

0 

586 

03-05 

76.5 

3.181 

646 

0 

0 

646 

94 

0 

646 

06-00 

76.9 

3.312 

742 

0 

0 

742 

151 

0 

742 

09-11 

05.0 

5.049 

716 

0 

0 

716 

636 

55 

716 

12-14 

92.0 

5.312 

718 

0 

0 

718 

692 

385 

718 

15-17 

93.3 

5.584 

715 

0 

0 

715 

692 

475 

715 

10-20 

00.5 

5.973 

717 

0 

0 

717 

643 

200 

717 

21-23 

02.7 

4.674 

629 

0 

0 

629 

472 

0 

629 

ALL 

HOURS 

04.6 

7.843 

5469 

0 

0 

5469 

3700 

1115 

5469 

E  -  5  -  1  -  4 
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OPKRATINO  LOCATION  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


DRY  BULB  TBMPERATURB  SUIMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  SAME:  9000  AAF/KILLSBN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP 


hours 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OP 
LB  0  LB 

HOURS  WITH 

32  GB  65 

TEMPERATURBS  DEO  P 

OB  80  OB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

73.1 

6.454 

522 

0 

0 

456 

60 

0 

522 

03-05 

70.7 

6.796 

578 

0 

0 

474 

11 

0 

578 

06-00 

70.4 

7.061 

683 

0 

0 

554 

21 

0 

683 

09-11 

78.6 

7.273 

674 

0 

0 

639 

347 

6 

674 

12-14 

84.4 

7.323 

668 

0 

0 

653 

538 

53 

668 

15-17 

85.5 

7.731 

672 

0 

0 

655 

543 

89 

672 

10-20 

00.5 

7.596 

667 

0 

0 

638 

404 

21 

667 

21-23 

75.7 

6.014 

579 

0 

0 

530 

168 

0 

579 

ALL 

HOURS 

77.6 

9.014 

5043 

0 

0 

4599 

2092 

169 

5043 

MONTH: 

OCT 

00-02 

63.0 

7.580 

480 

0 

0 

231 

5 

0 

480 

03-05 

61.6 

8.097 

550 

0 

0 

219 

0 

0 

550 

06-00 

61.1 

0.828 

684 

0 

0 

269 

1 

0 

684 

09-11 

60.0 

8.994 

661 

0 

0 

450 

86 

1 

661 

12-14 

75.2 

9.565 

664 

0 

0 

561 

240 

10 

664 

15-17 

76.4 

9.311 

658 

0 

0 

572 

265 

13 

658 

10-20 

71.0 

8.833 

661 

0 

0 

510 

124 

0 

661 

21-23 

66.6 

7.858 

545 

0 

0 

337 

22 

0 

545 

ALL 

HOURS 

60.4 

10.374 

4903 

0 

0 

3149 

743 

24 

4903 

B  -  5  -  1  -  5 
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cnmniM  location 

OnmM,  ASHEVILLE  DC 


DRY  BULB  THIPERATURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mn:  722570  STATION  KAHB:  HOOD  AAF/KILLKBR  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC:  ♦  6 

NORTH: 

RGV 

■OURS 

L8T 

HEM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

fKAH  HUMBER  OP  HOURS  WITH 
LB  0  LB  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GB  80  GE 

DEO  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.9 

10.101 

376 

0 

?. 

100 

0 

0 

376 

03-05 

54.3 

10.432 

375 

0 

1 

77 

0 

0 

375 

06-OE 

53.4 

10.951 

596 

0 

6 

128 

0 

0 

596 

09-11 

60.0 

10.907 

564 

0 

3 

218 

8 

0 

564 

12-14 

66.3 

11.545 

564 

0 

i 

341 

66 

0 

564 

15-17 

67.0 

11.295 

567 

0 

0 

343 

72 

0 

567 

10-20 

61.2 

10.294 

562 

0 

2 

231 

9 

0 

562 

21-23 

57.5 

9.973 

505 

0 

3 

150 

0 

0 

505 

ALL 

■OURS 

59.0 

11.016 

4109 

0 

18 

1588 

155 

0 

4109 

MONTH: 

DEC 

00-02 

45.0 

9.076 

325 

0 

40 

5 

0 

0 

325 

03-05 

43.2 

9.024 

324 

0 

53 

6 

0 

0 

324 

06-00 

42.5 

11.432 

550 

0 

90 

19 

0 

0 

550 

09-11 

47.9 

12.210 

563 

0 

60 

51 

0 

0 

563 

12-14 

54.5 

13.473 

560 

0 

34 

152 

3 

0 

560 

15-17 

55.9 

13.534 

562 

0 

30 

173 

4 

0 

562 

10-20 

50.4 

12.120 

555 

0 

44 

63 

0 

0 

555 

21-23 

47.2 

11.250 

494 

0 

49 

23 

0 

0 

494 

ALL 

■OURS 

40.9 

12.900 

3933 

0 

400 

492 

7 

0 

3933 

B  -  5  -  1  -  6 
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OPERATING  LOCATION  *A*  DKT  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C  FROM  BOIIRLT  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LE  32  OB  65 

TEMPERATURES  DEG  F 

GB  80  GB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

64.1 

13.802 

5686 

0 

101 

3186 

599 

0 

5686 

03-05 

62.5 

13.504 

6099 

0 

126 

3262 

143 

0 

6099 

06-00 

60.7 

14.911 

8150 

0 

306 

3971 

359 

0 

8150 

09-11 

67.9 

16.106 

7864 

0 

170 

4897 

2317 

107 

7864 

12-14 

74.0 

16.159 

7861 

0 

83 

5792 

3431 

812 

7861 

15-17 

75.6 

15.920 

7867 

0 

66 

6003 

3665 

1104 

7867 

10-20 

70.9 

15.773 

7851 

0 

100 

5314 

2739 

399 

7851 

21-23 

65.0 

14.743 

6829 

0 

121 

4002 

1384 

0 

6829 

ALL 

HOURS 

60.0 

16.101 

50207 

0 

1073 

36427 

14637 

2422 

58207 

1  -  5  -  1  -  7 
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operators  locaticm  •*• 
oa afbzac,  asheville  k 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMIT 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


SXKTIOII  MBD:  722570  STATION  mMB:  HOOD  AAF/KILLKER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JAR 


■OURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

088 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 
SB  50  GE  67 

TEMPERATURES 

GE  73  GE 

DBG  P 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

41.9 

8.784 

436 

65 

87 

2 

0 

0 

436 

03-05 

40.9 

9.051 

435 

91 

78 

3 

0 

0 

435 

06-08 

38.5 

10.252 

680 

206 

100 

1 

0 

0 

680 

09-11 

42.0 

10.243 

644 

108 

145 

2 

0 

0 

644 

12-14 

46.0 

10.261 

645 

57 

253 

4 

0 

0 

645 

15-17 

47.3 

10.105 

648 

46 

271 

8 

0 

0 

648 

18-20 

44.6 

9.851 

645 

69 

193 

1 

0 

0 

645 

21-23 

42.8 

9.583 

573 

81 

140 

0 

0 

0 

573 

ALL 

■OURS 

43.1 

10.229 

4706 

723 

1267 

21 

0 

0 

4706 

MONTH: 

FEB 

00-02 

44.8 

9.755 

448 

49 

147 

2 

0 

0 

448 

03-05 

43.6 

10.065 

445 

58 

139 

3 

0 

0 

445 

06-08 

41.3 

10.359 

651 

146 

144 

1 

0 

0 

651 

09-11 

45.0 

10.387 

613 

80 

206 

1 

0 

0 

613 

12-14 

48.2 

10.111 

613 

44 

291 

9 

0 

0 

613 

15-17 

49.1 

9.519 

611 

32 

308 

9 

0 

0 

611 

18-20 

47.0 

9.596 

612 

42 

258 

2 

0 

0 

612 

21-23 

44.8 

9.551 

554 

58 

174 

0 

0 

0 

554 

ALL 

■OURS 

45.5 

10.224 

4547 

509 

1667 

27 

0 

0 

4547 

B  -  5  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *** 

uswmc,  ashevxlle  nc 


WET  BULB  7EMPERATURS  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

nmfl*  rooni  732570  snnai  rahb:  booo  aaf/killkkn  tx  period  of  record:  oct  si  -  sep  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR 


■OURS 

LET 

WAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

000 

HEAR  RUWER  OF  SOURS  WITH  TEMPERATURES  DEO  F 
LE  32  OR  50  OB  67  OB  73  OB  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.4 

10.110 

490 

20 

217 

27 

0 

0 

490 

03-05 

40.4 

10.437 

409 

28 

203 

26 

0 

0 

489 

06-00 

40.5 

10.439 

733 

37 

315 

28 

0 

0 

733 

09-11 

52.2 

9.529 

680 

9 

396 

48 

0 

0 

688 

12-14 

55.0 

9.053 

686 

3 

484 

85 

1 

0 

686 

15-17 

55.0 

0.740 

685 

0 

512 

95 

1 

0 

685 

10-20 

54.1 

0.801 

687 

6 

447 

67 

0 

0 

687 

21-23 

51.0 

9.427 

616 

11 

331 

39 

0 

0 

616 

ALL 

HOURS 

52.1 

9.900 

5074 

114 

2905 

415 

2 

0 

5074 

NORTH:  APR 


00-02 

57.1 

0.744 

470 

1 

381 

73 

3 

0 

478 

03-05 

56.2 

9.096 

409 

3 

367 

75 

3 

0 

489 

06-00 

55.2 

9.250 

696 

2 

487 

82 

1 

0 

696 

09-11 

50.7 

0.362 

666 

0 

545 

133 

12 

0 

666 

12-14 

61.0 

0.039 

665 

0 

591 

192 

31 

0 

665 

15-17 

61.3 

7.913 

666 

0 

606 

207 

43 

0 

666 

10-20 

59.7 

0.067 

660 

0 

574 

158 

15 

0 

668 

21-23 

57.0 

0.355 

604 

0 

485 

85 

4 

0 

604 

ALL 

HOURS 

50.5 

0.699 

4932 

6 

4036 

1005 

112 

0 

4932 
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orauornio  location  *a< 


NR  BULB  TEMPERATURE  SUW4ARY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAMB:  BOOO  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTCi  ♦  6  MONTH:  NAT 


■OURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

008 

HEAR  NUMBER  OP  HOURS 

LE  32  OS  50 

WITH 

OB  67 

TKMPBRATURE8 

OB  73  OB 

DBG  F 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

65.3 

5.828 

498 

0 

496 

224 

41 

0 

498 

03-05 

64.2 

6.426 

579 

0 

567 

238 

32 

0 

579 

06-00 

64.3 

6.612 

714 

0 

695 

308 

49 

0 

714 

09-11 

67.1 

6.025 

694 

0 

689 

409 

128 

3 

694 

12-14 

68.8 

5.674 

694 

0 

693 

472 

203 

7 

694 

15-17 

69.1 

5.442 

695 

0 

695 

492 

197 

9 

695 

18-20 

68.0 

5.556 

695 

0 

694 

455 

152 

2 

695 

21-23 

66.6 

5.576 

564 

0 

563 

303 

79 

0 

564 

ALL 

66.8 

6.187 

5133 

0 

5092 

2901 

881 

21 

5133 

MONTH:  JUN 


00-02 

70.3 

3.309 

489 

0 

489 

427 

126 

0 

489 

03-05 

69.3 

3.551 

572 

0 

572 

477 

91 

0 

572 

06-08 

69.9 

3.770 

710 

0 

710 

602 

183 

0 

710 

09-11 

72.6 

3.719 

691 

0 

691 

644 

386 

8 

691 

12-14 

73.7 

3.570 

692 

0 

692 

647 

486 

9 

692 

15-17 

73.7 

3.458 

696 

0 

69F 

656 

490 

8 

696 

18-20 

72.5 

3.474 

695 

0 

695 

638 

390 

0 

695 

21-23 

71.2 

3.199 

559 

0 

559 

498 

206 

0 

559 

ALL 

71.8 

3.918 

5104 

0 

5104 

4589 

2358 

25 

5104 

E  -  5  -  2  -  3 
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operaxiro  location  -a- 
usafetac,  asheville  rc 


WET  BULB  TBMPERATURB  SUMtARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  HAMS:  BOOO  AAP/KILLEEH  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL 


nouns 

LST 

MW 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LE  32  OE  50  OE  67 

TEMPERATURES 

OB  73  OE 

DEC  F 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

71.4 

2.502 

555 

0 

555 

527 

189 

0 

555 

03-05 

70.8 

2.659 

614 

0 

614 

575 

148 

0 

614 

06-00 

71.5 

2.658 

707 

0 

707 

669 

262 

0 

707 

09-11 

73. S 

2.489 

686 

0 

686 

673 

511 

4 

686 

12-14 

74.3 

2.530 

687 

0 

687 

678 

557 

13 

687 

15-17 

73.9 

2.521 

687 

0 

687 

678 

542 

6 

687 

18-20 

72.8 

2.460 

684 

0 

684 

664 

387 

3 

684 

21-23 

71.8 

2.467 

605 

0 

605 

580 

228 

1 

605 

ALL 

HOURS 

72.6 

2.725 

5225 

0 

5225 

5044 

2824 

27 

5225 

MONTH: 

AUG 

00-02 

71.9 

2.792 

586 

0 

586 

550 

276 

0 

586 

01-05 

71.4 

2.812 

646 

0 

646 

600 

278 

0 

646 

06-06 

72.1 

2.959 

742 

0 

742 

696 

371 

1 

742 

09-11 

74.5 

2.743 

716 

0 

716 

709 

579 

16 

716 

12-14 

75.0 

2.582 

718 

0 

718 

716 

613 

27 

718 

15-17 

74.4 

2.380 

714 

0 

714 

709 

582 

8 

714 

16-20 

73.1 

2.556 

717 

0 

717 

701 

463 

3 

717 

21-23 

72.2 

2.667 

629 

0 

629 

603 

306 

0 

629 

ALL 

HOURS 

73.1 

3.026 

5468 

0 

5468 

5284 

3468 

55 

5468 

B  -  5  -  2  -  4 
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0CTKATUK2  LOCATION  -A' 


HIT  BULB  ragKRATUKE  SUMfART 
FROM  BOURLT  CBSBRVATIOHS 


anuria i  aomat:  722570  sxkhom  mm:  aoco  aaf/ullsbr  tx  pbrico  op  rboobd:  oct  si  -  sbp  91 

1ST  TO  UIC:  ♦  6  (ORB:  SKP 


tar 

msa 

amaoAiD 

Dnunos 

TOTAL 

o ms 

mu  HUKBKR 

LB  32 

or  sours 

01  so 

WITH 

81  67 

IBVBRKrURBS 

01  73  01 

DISC  P 

80 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

67.7 

4.404 

522 

0 

515 

354 

160 

0 

522 

03-05 

s«. a 

7.389 

578 

0 

564 

377 

134 

0 

578 

os-o« 

as. 7 

7.800 

683 

0 

664 

438 

173 

0 

683 

09-11 

69.S 

6.790 

474 

0 

668 

512 

327 

1 

674 

12-14 

70.8 

4.044 

667 

0 

666 

532 

342 

8 

667 

15-17 

70.3 

5.933 

672 

0 

672 

517 

328 

3 

672 

IB— 20 

64.4 

4.334 

467 

0 

663 

466 

240 

0 

667 

21-23 

SS.O 

4.482 

579 

0 

571 

390 

195 

0 

579 

ALL 

SB.  7 

6.935 

5042 

0 

4983 

3586 

1899 

12 

5042 

HUM'S: 

OCT 

00-02 

5S.S 

8.088 

477 

0 

404 

82 

14 

0 

477 

03-05 

57.8 

8.717 

546 

0 

443 

93 

16 

0 

546 

os-oa 

57.4 

9.296 

679 

0 

528 

145 

25 

0 

679 

09-11 

SI. 5 

8.404 

460 

0 

598 

219 

59 

0 

660 

12-14 

43.4 

7.798 

464 

0 

642 

288 

93 

0 

664 

15-17 

43.9 

7.506 

658 

0 

632 

284 

76 

0 

658 

19-20 

41.4 

7.764 

640 

0 

612 

218 

26 

0 

660 

21-23 

59.4 

7.811 

542 

0 

474 

115 

15 

0 

542 

ALL 

hours 

40.4 

8.540 

4886 

0 

4333 

1444 

326 

0 

4886 
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ORMUnm  LOCATION  'A*  WET  BULB  TEWERATURB  SUMWRY 

ourrac,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUMSRl  722370  STATION  SAME:  HOC®  AAF/KILLEBR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  UTC:  ♦  6 

NORTH: 

NOV 

HOURS 

LOT 

MAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OHS 

HEAR  NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LE  32  OE  50  OE  67 

TEMPERATURES 

OB  73  CB 

DBG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

Sl.S 

10.636 

376 

6 

205 

37 

0 

0 

376 

03-05 

50.7 

10.974 

375 

8 

195 

36 

0 

0 

375 

00-08 

50.3 

11.520 

595 

22 

281 

68 

0 

0 

595 

09-11 

54.0 

10.830 

564 

9 

345 

101 

5 

0 

564 

12-14 

56.7 

10.259 

563 

4 

396 

130 

8 

0 

563 

13-17 

56.3 

9.940 

567 

5 

398 

127 

2 

0 

567 

18-20 

54.0 

10.078 

561 

3 

351 

85 

2 

0 

561 

21-23 

52.2 

10.424 

505 

3 

285 

49 

2 

0 

505 

ALL 

HOURS 

33.5 

10.799 

4106 

60 

2456 

633 

19 

0 

4106 

NORTH: 

DBG 

00-02 

41.2 

9.694 

322 

61 

64 

0 

0 

0 

322 

03-03 

39.9 

9.823 

321 

74 

52 

0 

0 

0 

321 

OS-OS 

39.7 

11.493 

547 

142 

101 

3 

0 

0 

547 

09-11 

43.1 

11.201 

560 

94 

150 

8 

0 

0 

560 

12-14 

46.5 

11.141 

339 

58 

218 

10 

0 

0 

559 

15-17 

47.1 

10.906 

560 

53 

238 

10 

0 

0 

560 

18-20 

44.5 

10.947 

552 

70 

179 

4 

0 

0 

552 

21-23 

42.8 

10.823 

490 

80 

135 

3 

0 

0 

490 

ALL 

43.4 

11.171 

3911 

632 

1137 

38 

0 

0 

3911 
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operating  location  nr  bulb  temperature  sutwa 

obafeeac,  asheville  nc  from  hourly  observations 

STATION  MUX:  722570  STATION  XMCi  ROOD  AAF/KILLEER  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  *0  01C:  ♦  6 

MOUTH: 

ALL 

■ours 

UT 

IBM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F  TOTAL 
LK  32  GS  50  GE  67  GE  73  GE  80  HOURS 

00-02 

90.9 

13.369 

5677 

202 

4146 

2305 

809 

0 

5677 

03-09 

90.6 

13.919 

6009 

262 

4440 

2503 

702 

0 

6089 

06-00 

96.9 

14.721 

0137 

555 

5474 

3041 

1064 

1 

8137 

09-11 

60.2 

14.131 

7896 

300 

5835 

3459 

2007 

32 

7856 

12-14 

62.2 

13.060 

7893 

166 

6331 

3763 

2334 

64 

7853 

19-17 

62.4 

12.931 

7699 

136 

6429 

3792 

2261 

34 

7859 

10-20 

60.7 

12.972 

7843 

190 

6067 

3459 

1677 

8 

7843 

21-23 

96.9 

13.360 

6820 

233 

4951 

2665 

1035 

1 

6820 

ALL 

■DUNS 

99.9 

13.609 

90134 

2044 

43673 

24987 

11889 

140 

58134 
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OPERATINB  LOCATION  *»* 
USAFETAC,  ABBEVILLE  NC 


DEN  POINT  TQfPERATURB  SUItttRY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAP/KILLEBR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  (TIC:  ♦  6 

MOUTH: 

JAll 

NOUNS 

LST 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DBG  F 
LB  27  OB  37  LE  55  SB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

36.3 

11.162 

436 

102 

198 

415 

4 

436 

03-05 

35.8 

11.443 

435 

124 

190 

411 

5 

435 

06-00 

33.9 

12.458 

680 

222 

249 

637 

2 

680 

09-11 

35.6 

12.899 

644 

167 

290 

596 

3 

644 

12-14 

36.7 

13.082 

645 

147 

314 

595 

3 

645 

15-17 

36.8 

13.010 

648 

143 

317 

601 

9 

648 

16-20 

36.4 

12.683 

645 

132 

308 

597 

3 

645 

21-23 

36.4 

12.319 

573 

122 

265 

532 

1 

573 

ALL 

NOUNS 

35.9 

12.536 

4706 

1159 

2131 

4384 

30 

4706 

MONTH :  FEB 


00-02 

39.5 

11.845 

448 

77 

254 

403 

5 

613 

03-05 

38.9 

12. 139 

445 

95 

236 

400 

8 

613 

06-08 

36.6 

12.542 

651 

172 

301 

593 

1 

613 

09-11 

38.2 

12.809 

613 

145 

336 

541 

2 

613 

12-14 

38.3 

13.084 

613 

144 

333 

546 

2 

613 

15-17 

37.8 

12.895 

611 

135 

329 

552 

1 

613 

18-20 

38.0 

12.605 

612 

140 

340 

559 

3 

613 

21-23 

38.1 

12.016 

554 

121 

303 

510 

2 

613 

ALL 

BOURN 

38.1 

12.566 

4547 

1029 

2432 

4104 

24 

4547 
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OFOAIJN  LOCATION  DEW  POINT  TSfPBRATUKB  SU—AKT 

OWRIC,  MIBVIIU  NC  FROM  hourly  observations 

STATION  HU— NR  I  722570  STATION  RAM:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

HMTCH: 

MAR 

HOURS 

9TMVDMD 

TOTAL 

NEAR  NUMBER 

OP  BOORS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

|  MH' 

DEVIATION 

OBS 

LB  27 

GB  37 

LB  55 

GB  65 

HOURS 

00-02 

43.5 

13.200 

490 

50 

316 

371 

36 

490 

03-05 

43.4 

13.245 

409 

51 

312 

367 

31 

489 

06-00 

44.1 

13.079 

733 

71 

494 

551 

44 

733 

09-11 

45.3 

13.109 

606 

59 

473 

496 

52 

688 

12-14 

45.2 

13.204 

666 

58 

473 

497 

54 

686 

15-17 

44.9 

13.403 

605 

68 

480 

501 

45 

685 

10-20 

45.0 

13.072 

607 

63 

495 

500 

45 

687 

21-23 

45.0 

12.791 

616 

46 

438 

454 

43 

616 

ALL 

HOURS 

44.6 

13.106 

5074 

466 

3481 

3737 

350 

5074 

MONTH: 

APR 

00-02 

52.4 

11.422 

470 

6 

432 

255 

81 

665 

03-05 

52.3 

11.507 

409 

9 

434 

261 

87 

665 

06-00 

50.9 

12.134 

696 

17 

587 

396 

92 

665 

09-11 

51.5 

12.427 

666 

22 

574 

370 

114 

665 

12-14 

51.2 

12.667 

665 

29 

575 

382 

117 

665 

15-17 

50.5 

12.717 

666 

27 

565 

396 

111 

665 

10-20 

50.6 

12.479 

660 

30 

566 

393 

93 

665 

21-2) 

51.4 

11 .645 

604 

19 

529 

340 

77 

665 

ALL 

HOURS 

51.3 

12.253 

4932 

161 

4262 

2793 

772 

4932 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USATKTAC,  ASHEVILLE  NC 


OEM  POINT  TEMPERATURE  SUWARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  BOOO  AAF/KILLBKR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

KAY 

SOURS 

LST 

NEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OHS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH 

LB  27  GB  37  LB  55 

TBtPBRATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

62.7 

7.221 

498 

0 

498 

84 

231 

498 

03-05 

62.2 

7.587 

579 

0 

577 

93 

269 

579 

06-06 

62.0 

8.038 

714 

0 

708 

138 

333 

714 

09-11 

62.7 

8.135 

694 

0 

688 

123 

350 

694 

12- 1 4 

62.6 

8.496 

694 

1 

688 

128 

349 

694 

15-17 

62.2 

8.489 

695 

3 

689 

144 

340 

695 

IS- 20 

62.4 

8.280 

695 

2 

689 

126 

338 

695 

21-23 

62.9 

7.498 

564 

0 

562 

88 

273 

564 

ALL 

SOURS 

62.4 

0.069 

5133 

6 

5099 

924 

2483 

5133 

MONTH: 

JUN 

00-02 

60.1 

3.956 

489 

0 

489 

6 

424 

692 

03-05 

67.6 

4.040 

572 

0 

572 

12 

480 

692 

06-00 

60.0 

4.291 

710 

0 

710 

21 

613 

692 

09-11 

60.7 

4.290 

691 

0 

691 

19 

623 

692 

12-14 

60.1 

4.467 

692 

0 

692 

17 

594 

692 

15-17 

67.6 

4.375 

696 

0 

696 

17 

565 

692 

10-20 

67.3 

4.465 

695 

0 

695 

18 

546 

692 

21-23 

67.0 

4.000 

559 

0 

539 

7 

463 

692 

ALL 

SOURS 

67.9 

4.354 

5104 

0 

5104 

117 

4308 

5104 

B  -  5  -  3  -  3 
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operating  location  **• 

OSAFEXAC,  ASHEVILLE  SC 


DEW  POINT  TBIPERATUFE  SIAWAKY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUNBEF*  722570  STATION  NAME:  ROOD  AAF/KILLBHI  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

JUL 

SOURS 

LST 

NBAS 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 
LE  27 

OF  HOURS 

GE  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  55  GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

68.4 

3.683 

555 

0 

555 

5 

468 

555 

03-05 

68.7 

3.605 

614 

0 

614 

4 

553 

614 

06-08 

69.3 

3.610 

707 

0 

707 

4 

648 

707 

09-11 

69.0 

3.646 

686 

0 

686 

3 

612 

686 

12-14 

67.0 

4.455 

687 

0 

687 

24 

549 

687 

15-17 

65.6 

4.998 

687 

0 

687 

29 

456 

687 

18-20 

65.8 

4.916 

684 

0 

684 

28 

461 

684 

21-23 

67.3 

4.164 

605 

0 

605 

10 

481 

605 

ALL 

SOURS 

67.6 

4.453 

5225 

0 

5225 

107 

4248 

5225 

MONTH: 

AUC 

00-02 

68.3 

3.824 

586 

0 

586 

4 

507 

718 

03-05 

69.0 

3.777 

646 

0 

646 

3 

575 

718 

06-08 

69.9 

3.873 

742 

0 

742 

i 

673 

718 

09-11 

69.6 

3.785 

716 

0 

716 

0 

649 

718 

12-14 

67.5 

4.195 

718 

0 

718 

3 

552 

718 

15-17 

65.7 

4.594 

714 

0 

714 

13 

426 

718 

18-20 

65.9 

4.726 

717 

0 

717 

17 

438 

718 

21-23 

67.2 

3.954 

629 

0 

629 

4 

474 

718 

ALL 

SOURS 

67.9 

4.447 

5468 

0 

5468 

45 

4294 

5468 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUWtART 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOOD  AAF/K3LLEBR  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

SEP 

HOOKS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER  OF  HOURS 
LE  27  OB  37  ] 

WITH 

LB  55 

TB4PBRATURBS  DEO  F 

OE  65 

TOTAL 

HOOKS 

00-02 

64.7 

8.407 

522 

0 

522 

86 

335 

522 

03-05 

64.3 

8.774 

578 

0 

577 

98 

368 

578 

06-00 

64.4 

9.186 

683 

0 

678 

120 

438 

683 

09-11 

65.1 

8.942 

674 

0 

670 

in 

440 

674 

12-14 

63.6 

8.588 

667 

0 

661 

116 

389 

667 

15-17 

62.1 

8.997 

672 

0 

668 

145 

338 

672 

16-20 

62.1 

9.213 

667 

0 

660 

153 

341 

667 

21-23 

63.6 

8.774 

579 

0 

578 

106 

336 

579 

ALL 

HOURS 

63.7 

8.973 

5042 

0 

5014 

935 

2985 

5042 

MONTH:  OCT 


00-02 

55.1 

10.146 

477 

0 

461 

229 

97 

664 

03-05 

54.8 

10.497 

546 

2 

525 

267 

115 

664 

06-08 

54.9 

10.951 

679 

0 

649 

340 

166 

664 

09-11 

56.3 

10.857 

660 

4 

636 

293 

189 

664 

12-14 

56.2 

10.673 

664 

4 

638 

294 

187 

664 

15-17 

55.5 

10.778 

658 

8 

618 

304 

172 

664 

18-20 

55.3 

10.500 

660 

2 

628 

315 

157 

664 

21-23 

54.7 

10.090 

542 

0 

526 

267 

107 

664 

ALL 

HOURS 

55.4 

10.634 

4886 

20 

4681 

2309 

1190 

4886 

B  -  5  -  3  -  5 
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crnwrnie  location  -a*  dew  point  tbxpfratufk  sumary 

USA IRK,  ASHEVILLE  AC  FACM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8YATI0B  NUMBER:  722570  STATION  IAMB:  8000  AAF/KILLBBA  TX  PERIOD  OP  RBCORD:  OCT  81  -  SEP  91 


1ST  TO  UTC:  ♦  6 

MOTH: 

BOV 

■CUM  1 
L At  | 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

HEAR  HUMBER  OP  HOURS  WITH 
LE  27  GS  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEC  F 

GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.9 

12.829 

376 

20 

293 

242 

46 

376 

03-05 

47.2 

13.112 

375 

22 

282 

253 

50 

375 

08-08 

47.2 

13.517 

595 

37 

443 

405 

97 

595 

09-11 

48.5 

13.470 

564 

26 

443 

356 

100 

564 

12-14 

48.6 

13.205 

563 

34 

451 

354 

81 

563 

15-17 

47.6 

13.250 

567 

41 

437 

373 

63 

567 

18-20 

47.5 

12.923 

561 

29 

425 

373 

58 

561 

21-23 

47.0 

13.079 

505 

28 

374 

342 

56 

505 

ALL 

■OURS 

47.7 

13.215 

4106 

237 

3148 

2698 

551 

4106 

NOTH: 

DEC 

00-02 

35.9 

11.946 

322 

78 

137 

298 

0 

559 

03-05 

35.2 

11.921 

321 

82 

125 

298 

0 

559 

06-08 

35.7 

13.387 

547 

143 

228 

488 

8 

559 

09-11 

37.0 

13.220 

560 

131 

255 

493 

7 

559 

12-14 

37.7 

13.329 

559 

118 

268 

493 

6 

559 

15-17 

37.3 

13.472 

560 

128 

277 

495 

5 

559 

18-20 

37.4 

13.310 

552 

130 

272 

487 

5 

559 

21-23 

37.2 

13.094 

490 

111 

230 

439 

6 

559 

ALL 

■OURS 

36.8 

13.133 

3911 

921 

1792 

3491 

37 

3911 

B  -  5  -  3  -  6 
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oferatiho  location  -a*  dew  point  temperature  sidmary 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  NUMBERS  722570  STATIC*  NAME:  HOOD  AAF/KILLEEN  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


lst  to  urc:  ♦  6 

HOHTB 

!:  ALL 

HOURS 

L8T 

|  HKAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TBfPSRATURBS 
LE  27  OB  37  LE  55  OB  65 

DEO  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.0 

15.386 

5677 

335 

4741 

2398 

2254 

5677 

03-03 

55.4 

15.478 

6089 

385 

5090 

2467 

2541 

6089 

06-08 

53.7 

16.587 

8137 

662 

6496 

3694 

3115 

8137 

00-11 

54.6 

16.189 

7856 

554 

6458 

3401 

3141 

7856 

12-14 

54.2 

15.662 

7853 

535 

6498 

3449 

2883 

7853 

15-17 

53.4 

15.446 

7859 

553 

6477 

3570 

2531 

7859 

18-20 

53.4 

15.346 

7843 

528 

6479 

3566 

2488 

7843 

21-23 

33.6 

15.507 

6820 

447 

5598 

3099 

2319 

6820 

ALL 

HOURS 

54.1 

15.746 

58134 

3999 

47837 

25644 

21272 

58134 
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operathm  location  ■* 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUHICY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
OSATETAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER: 

722570 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLBSH  TX 

6 

PERIOO  OF  RECORD: 

MONTE:  JAR 

OCT  01  -  SEP  91 

■OURS 

LST 

|  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TEAS  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  00% 

90% 

HEAR 

TOTAL  0B8 

00-02 

100.0 

99. S 

90.6 

95.4 

05.0 

67.4 

50.7 

30.7 

16.3 

69.1 

436 

03-05 

100.0 

100.0 

99.3 

97.2 

00.3 

74.5 

50.9 

37.9 

19.5 

72.0 

435 

06-00 

100.0 

100.0 

99.4 

97.2 

91.0 

79.4 

63.0 

44.4 

20.0 

74.3 

600 

09-11 

100.0 

99.0 

97.5 

09.6 

76.7 

63.0 

47.7 

20.0 

15.1 

66.6 

644 

12-14 

100.0 

90.4 

06.4 

72.2 

55.2 

41.9 

27.4 

16.0 

7.9 

55.1 

645 

15-17 

100.0 

97.2 

02.4 

64.0 

47.2 

32.9 

22.2 

11.3 

6.9 

51.2 

640 

10-20 

100.0 

90.9 

93.0 

00.0 

67.6 

40.2 

31.5 

17.0 

0.4 

59.2 

645 

21-23 

100.0 

99.3 

90.6 

91.0 

77.3 

61.6 

43.6 

27.1 

14.0 

66.0 

573 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.1 

94.1 

05.2 

72.5 

57.7 

42.3 

26.1 

13.2 

63.7 

4706 

mini:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

99.6 

94.6 

03.9 

72.1 

56.7 

39.5 

19.2 

70.9 

440 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

96.4 

00.5 

75.5 

62.0 

43.0 

26.1 

73.9 

445 

06-00 

100.0 

100.0 

99.7 

95.9 

09.6 

77.3 

64.1 

42.9 

22.1 

73.9 

651 

09-11 

100.0 

99.0 

94.6 

04.3 

72.9 

59.5 

47.0 

31.0 

15.3 

65.1 

613 

12-14 

99.8 

94.5 

01.6 

66.7 

53.0 

41.6 

27.7 

10.0 

9.0 

53.0 

613 

15-17 

99.0 

09.9 

75.9 

60.6 

45.0 

32.4 

23.4 

14.9 

7.2 

49.7 

611 

10-20 

100.0 

97.1 

06.6 

74.5 

59.2 

45.6 

31.7 

20.4 

0.5 

56.0 

612 

21-23 

100.0 

99.0 

97.7 

06.0 

74.5 

60.3 

45.1 

29.1 

12.5 

65.0 

554 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.3 

91.4 

01.6 

69.9 

57.0 

43.0 

29.3 

14.6 

63.1 

4547 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
U8AFETRC,  ASHEVILLE  HC 


CUMULATIVE  PERCEITTACS  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

722570 

STATION 

LST  TO 

RAM B: 

VTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEBH  TX 

6 

PERIOD  OP 

MONTH:  MAR 

RECORD: 

OCT  81  -  SEP  91 

hours 

UT 

10% 

20* 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR 
30*  40*  50*  60* 

OR  EQUAL  TO 
70*  80* 

90* 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.0 

97.3 

91.6 

79.8 

65.1 

49.6 

33.9 

14.7 

67.5 

490 

03-05 

100.0 

99.0 

90.4 

96.3 

87.1 

71.2 

57.5 

41.3 

21.7 

71.9 

489 

06-00 

100.0 

99.9 

99.3 

97.7 

90.2 

79.5 

64.8 

47.9 

23.1 

74.7 

733 

09-11 

100.0 

99.1 

93.0 

84.7 

69.3 

57.4 

44.5 

28.6 

14.7 

63.7 

688 

12-14 

99.4 

95.0 

81. 0 

68.1 

51.6 

36.7 

24.5 

12.5 

6.1 

52.1 

686 

15-17 

99.6 

93.6 

76.5 

59.9 

43.2 

29.1 

19.1 

9.3 

3.2 

47.9 

685 

10-20 

99.7 

96.1 

86.5 

73.1 

57  .9 

41.9 

26.1 

14.6 

7.1 

54.7 

687 

21-23 

100.0 

99.2 

95.8 

87.8 

73.9 

58.6 

41.1 

23.9 

10.6 

63.4 

616 

ALL 

HOURS 

99.0 

97.7 

90.7 

81.6 

68.2 

54.1 

40.1 

25.9 

12.3 

61.5 

5074 

MONTH:  APR 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

96.7 

88.7 

71.5 

58.2 

36.2 

16.1 

71.3 

478 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

93.5 

80.0 

66.5 

46.8 

26.2 

75.4 

489 

06-08 

100.0 

100.0 

99.6 

96.6 

88.5 

75.4 

61.5 

46.7 

25.9 

74.0 

696 

09-11 

100.0 

98.9 

92.5 

77.8 

65.3 

52.4 

37.8 

20.9 

11.0 

60.2 

666 

12-14 

100.0 

95.8 

80.2 

61.8 

47.2 

33.7 

18.2 

9.3 

4.5 

49.6 

665 

15-17 

100.0 

92.9 

74.3 

56.3 

41.0 

26.7 

13.4 

4.8 

2.4 

45.8 

666 

10-20 

100.0 

96.4 

84.9 

68.0 

52.5 

36.7 

20.8 

9.1 

3.1 

51.8 

668 

21-23 

100.0 

99.7 

96.5 

87.6 

73.2 

57.0 

40.2 

20.9 

6.1 

62.7 

604 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.8 

90.3 

79.2 

67.2 

52.7 

38.0 

23.3 

11.4 

60.5 

4932 
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omuanM  LOCATION 
DWRK,  ASHEVILLE  DC 


CUMULATIVE  PBICEinna  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  MCDI: 

722570 

STATIC*  NAME: 

LST  *0  UTC:  ♦ 

HOOD  AAP/KILLBEN  TX 

6 

PERIOD  OP  RECORD: 
MONTH:  MAY 

OCT  81  -  SEP  91 

■dim 

1ST 

\  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

NEAR 

TOTAL  CBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

93.8 

83.3 

55.0 

23.5 

80.0 

498 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

96.2 

90.8 

71.0 

38.5 

84.0 

579 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.3 

95.1 

84.9 

67.2 

35.0 

82.3 

714 

09-11 

100.0 

99.9 

99.0 

96.4 

87.9 

71.5 

47.3 

24.1 

10.8 

68.2 

694 

12-14 

100.0 

99.3 

96.3 

86.9 

68.4 

44.1 

21.6 

10.8 

4.0 

57.7 

694 

15-17 

100.0 

98.4 

95.3 

81.9 

59.9 

35.3 

17.6 

7.5 

2.3 

54.3 

695 

18-20 

100.0 

99.3 

97.1 

90.5 

76.3 

55.1 

30.9 

12.4 

4.5 

61.4 

695 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

98.8 

94.0 

83.2 

62.2 

33.9 

11.7 

72.8 

564 

ALL 

■0UR8 

100.0 

99.6 

98.3 

93.8 

84.3 

70.2 

52.9 

33.8 

15.7 

69.4 

5133 

MONTH:  Jim 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.5 

82.0 

50.5 

20.7 

79.8 

489 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

94.6 

73.6 

33.9 

85.0 

572 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

91.7 

66.3 

27.9 

83.2 

710 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.1 

72.9 

38.1 

13.5 

5.9 

67.1 

691 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

95.8 

70.2 

30.3 

13.0 

5.2 

2.2 

56.3 

692 

15-17 

100.0 

100.0 

99.4 

92.2 

53.7 

21.4 

10.1 

6.2 

3.0 

53.4 

696 

18-20 

100.0 

100.0 

99.6 

96.5 

75.7 

43.0 

18.8 

9.4 

4.9 

59.5 

695 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

99.8 

95.9 

83.5 

52.6 

23.6 

8.6 

71.4 

559 

ALL 

100.0 

100.0 

99.8 

97.8 

85.2 

66.1 

47.8 

29.5 

12.8 

68.7 

5104 
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OFSRATINO  LOCATION  *A 


CUHJUVTIVK  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

uaAnrmc.  ahhevtllb  rc  from  hourly  observations 


STATION  NUMBER: 

722570 

nxnoN 
LOT  TO 

HAMS: 

UTC:  ♦ 

BOOO  AAP/KILLBER  TX 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 
MOffTBs  JUL 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LSI 

|  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  CHEATER  THAR 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.7 

87.6 

65.8 

34.6 

13.9 

74.5 

555 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.0 

83.2 

60.9 

25.7 

81.2 

614 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

96.3 

82.6 

53.5 

24.5 

80.7 

707 

00-11 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

82.1 

50.9 

21.4 

7.3 

2.8 

60.7 

686 

12-14 

100.0 

100.0 

96.4 

77.9 

36.0 

13.5 

5.1 

2.8 

1.5 

47.8 

687 

15-17 

100.0 

99.6 

91.3 

60.0 

25.6 

11.9 

8.3 

3.1 

1.3 

44.7 

687 

10-20 

100.0 

99.7 

96.3 

77.2 

48.4 

25.7 

15.9 

5.4 

2.0 

51.5 

684 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

84.8 

59.0 

32.7 

15.2 

3.6 

64.1 

605 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.9 

97.9 

88. 1 

70.5 

54.1 

38.4 

22.3 

9.2 

62.7 

5225 

MONTH:  AUO 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.1 

82.4 

50.5 

17.6 

3.8 

70.0 

586 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.5 

81.1 

44.0 

13.3 

78.3 

646 

os-os 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.5 

83.6 

50.7 

19.8 

79.8 

742 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

96.8 

80.0 

46.2 

21.1 

7.5 

3.2 

60.0 

716 

12-14 

100.0 

100.0 

95.5 

71.7 

29.0 

12.0 

5.3 

2.6 

.8 

46.3 

718 

15-17 

100.0 

100.0 

90.1 

47.9 

19.9 

9.4 

5.2 

1.8 

.4 

42.1 

714 

10-20 

100.0 

100.0 

96.8 

70.6 

41.0 

22.6 

12.3 

5.7 

2.2 

49.5 

717 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

79.0 

51.2 

24.6 

8.1 

3.5 

61.0 

629 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.7 

85.0 

67.0 

51.2 

34.9 

17.2 

5.9 

60.5 

5468 
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OPERATIBO  LOCATION 

unmnc,  AsoviiiLS  rc 


CUMULATIVE  PERCERTACB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATICRS 


SnnOH  HUNHR: 

722570 

STATIC*  RAMS: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

HOOD  AAF/KILLEEH  TX 

6 

PERIOD  OP  RECORD: 

NORTH:  SEP 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

lst 

104 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30*  40%  30%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  0B8 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.6 

88.5 

68.6 

42.0 

15.7 

75.9 

522 

03-03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

95.0 

82.4 

60.0 

28.7 

80.9 

578 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

95.3 

85.5 

62.7 

33.8 

81.9 

683 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

95.3 

82.9 

62.6 

37.5 

17.1 

6.7 

64.9 

674 

12-14 

100.0 

100.0 

96.1 

79.8 

53.1 

23.7 

10.2 

5.4 

3.0 

51.6 

667 

15-17 

100.0 

100.0 

90.6 

65.5 

38.5 

18.5 

11.3 

6.4 

2.4 

47.9 

672 

10-20 

100.0 

100.0 

96.9 

81.3 

61.3 

36.4 

22.8 

11.5 

5.8 

56.2 

667 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

98.1 

86.4 

70.8 

45.9 

23.8 

7.9 

67.7 

579 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.8 

89.4 

76.0 

60.1 

44.3 

27.8 

12.8 

65.3 

5042 

NORTH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

94.3 

84.7 

65.0 

39.2 

22.0 

74.8 

477 

03-03 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.1 

90.8 

79.5 

54.8 

30.6 

79.5 

546 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.3 

92.9 

81.0 

59.2 

33.3 

80.9 

679 

09-11 

100.0 

100.0 

98.6 

93.5 

80.3 

63.8 

45.3 

28.0 

14.7 

66.8 

660 

12-14 

100.0 

99.7 

93.8 

78.0 

54.7 

33.1 

21.8 

13.6 

6.9 

54.7 

664 

15-17 

100.0 

96.6 

89.2 

71.6 

45.4 

26.4 

19.3 

13.2 

5.6 

51.7 

658 

10-20 

100.0 

99.6 

96.7 

87.7 

69.8 

47.0 

28.9 

20.5 

9.8 

60.4 

660 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

95.6 

85.8 

68.3 

43.9 

24.5 

13.1 

67.5 

542 

ALL 

100.0 

99.6 

97.1 

89.9 

76.9 

62.2 

47.0 

31.1 

16.7 

66.5 

4886 
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OPERATING  LOCATION  -a 


CUMULATIVE  PERCENT  ACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
USAFmc,  ABBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722570  STATION  NAME:  HOC®  AAF/KILLEEN  T3C  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  ♦  6  MONTH:  NOV 


hours  1 
LST  | 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.7 

94. . 

83.5 

68.9 

45.7 

18.1 

75.3 

376 

03-05 

100.0 

100.0 

99.7 

98.9 

97.3 

87.5 

72.5 

50.4 

28.0 

77.8 

375 

00-00 

100.0 

100.0 

99.8 

99.7 

98.5 

91.1 

75.5 

54.6 

31.9 

79.8 

595 

00-11 

100.0 

100.0 

99.3 

93.1 

82.8 

66.0 

48.9 

30.3 

12.4 

67.8 

564 

12-14 

100.0 

100.0 

93.8 

79.4 

61.3 

39.8 

22.0 

12.1 

2.7 

55.5 

563 

15-17 

99.6 

99.3 

90.8 

72.1 

52.2 

34.9 

19.0 

10.1 

3.5 

52.6 

567 

10-20 

100.0 

100.0 

98.8 

90.4 

74.2 

56.3 

38.1 

20.1 

7-0 

62.8 

561 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

96.4 

87.1 

69.7 

51.1 

35.0 

13.5 

69.6 

505 

ALL 

BOONS 

100.0 

99.9 

97.5 

90.4 

79.7 

64.4 

47.7 

31.0 

14.0 

66.9 

4106 

MONTH:  DEC 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

90.4 

74.8 

52.8 

30.7 

13.4 

70.4 

322 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

93.1 

81.0 

58.9 

36.1 

13.4 

72.8 

321 

00-00 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.6 

86.5 

68.6 

45.9 

23.2 

76.7 

547 

00-11 

100.0 

100.0 

98.2 

91.6 

82.3 

65.7 

46.6 

30.5 

16.  B 

67.7 

560 

12-14 

100.0 

99.5 

89.1 

75.7 

59.4 

41.7 

28.4 

16.8 

9.8 

56.6 

559 

15-17 

99.8 

99.1 

84.1 

67.3 

50.7 

35.7 

25.5 

15.0 

7.5 

53.3 

560 

10-20 

100.0 

100.0 

96.7 

87.9 

70.8 

53.4 

38.9 

23.7 

9.6 

62.7 

552 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

95.7 

85.5 

70.4 

49.2 

29.4 

13.3 

68.9 

490 

ALL 

NOUNS 

100.0 

99.8 

95.4 

88.2 

76.7 

61-7 

44.8 

27.9 

13.3 

65.4 

3911 

E  -  6  -  6 
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operating  location  -a* 

OSATRNC,  ASHEVILLF  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUMEN:  722570  STATION  RAM:  HOOD  AAF/KILLSBI  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  ALL 


HOURS  I  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 


LST  1 

|  10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.9 

99.6 

97.8 

92.6 

81.2 

62.9 

37.7 

16.2 

73.4 

5677 

03-05 

100.0 

100.0 

99.8 

99.0 

95.7 

88.5 

75.7 

53.1 

25.9 

78.3 

6089 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

95.6 

88.8 

75.9 

53.7 

26.7 

78.6 

8137 

09-11 

100.0 

99.7 

97.8 

91.7 

79.8 

60.9 

39.9 

21.8 

10.6 

64.8 

7856 

12-14 

99.9 

98.6 

91.0 

76.3 

53.0 

32.2 

18.4 

10.2 

4.8 

53.0 

7B53 

15-17 

99.9 

97.4 

86.8 

66.6 

43.3 

26.0 

15.9 

8.4 

3.7 

49.4 

7859 

18-20 

100.0 

98.9 

94.2 

81.3 

62.5 

42.3 

25.9 

13.8 

6.0 

57.0 

7843 

21-23 

100.0 

99.8 

98.9 

94.5 

82.9 

65.7 

43.9 

24.1 

9.7 

66.5 

6820 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.2 

95.7 

87.5 

74.4 

59.1 

43.4 

26.9 

12.5 

64.4 

58134 
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